


















































GENNAIO 1877 


Anno XII. 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL" UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IflESE DI GENNAIO 

La media delle altezze barometriche osservate nel mese è 39,98; essa è superiore alla media di gennaio degli ultimi undici anni 
di mm. 0, 83. 

Le variazioni furono frequenti, e tra esse alcune ragguardevoli in ampiezza. I loro valori estremi sono i seguenti: 


Giorni del mese. 

Minimi. 

Giorni del mese. 

Massimi. 

2. 


3. 

.. 41,3 

5. 

. . 30, 4 

9. 

.. 47,4 

12. 


14. 

. . 39, 5 

15. 

.. 36,3 

17 . 

.. 43,1 

18. 

. . 40, 1 

20. 


21 . 

.. 42,6 

22. 

.. 46,0 

26. 

.. 31,1 

28. 

.. 47,0 

29. 

.. 38,3 

29. 

.. 43,6 

31 . 

. . 29, 8 

31 . 

.. 35,9 


La temperatura nei primi diciassette giorni si mantenne costantemente sopra lo zero. 

Il suo valor medio -+- 4, 2 differisce considerevolmente dal valor medio di gennaio degli undici anni precedenti superandolo di 3, 7. 

Essa variò fra — 1,4 e -t- 10,2; si ebbe il primo nei giorni 25 e 28, il secondo nel giorno 29. 

Si ebbero in tutto il mese undici giorni con pioggia, dei quali dieci nel principio della prima metà, uno verso il fine del mese, 

e l’altezza dell’acqua raccolta fu di mm. 24,5. 

Non si ebbero venti impetuosi, ma frequenti; nel seguente quadro sono date le volte che spirarono nelle singole direzioni. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

8 16 20 10 4 5 6 4 15 28 36 13 4 3 4 1 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’ forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

Forma delle nubi: m indica cumuli; r cirri; s strati; n nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d esponente alle lettere adoperate perla 
forma delle nubi, significano: h orizzonte; z zenit; n nord; e est; s sud; o ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono. 
nr indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 
pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pel pioggia dirotta; pt pioggia temporalesca; gr grandine. 

«v neve ; br brina; rg rugiada, 
ne osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri. . „ , . „ . , . 

Le temperature minima e massima, e l'altezza dell’acqua caduta e dellacqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 
per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. ... ,. - ... lon . ... ,. , . „ ,, 

La parola direzione designa il luogo dove il vento va; se si vuol sapere donde «iene, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, 
secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180. 

“cr le osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 







































fi E S E A I I 



Giorni 


Altezza barometrica 

alla temperatura di 0 grad 




Temperatura esterna al Nord 




Teosione 

del Vapore 



Dmidita rem 



ed al 1 ’ a 1 mudine di metri 276 

IN MILLIMETRI 




GRADI CENTBS1MALI 





IN MILLIMETRI 




N CBNTBSI] 




9 

12 

3 

6 

9 

6 

9 

12 

3 

6 

9 



c 

9 

12 

3 

6 

9 

6 

9 

12 

3 




antim 

merid 

pom . 

pom. 

pom. 

antim. 

antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

minima 

massima 

antim. 

antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

ani. 

ant. 

mer. 

pom . 


. 1 

39,5 

39,6 

39,0 

38,1 

37,8 

37,2 

2,7 

3,7 

4,2 

3,5 

4,0 

3,5 

2,5 

4,5 

5,16 

5,47 

5,58 

5,89 

6,10 

5,89 

89 

91 

90 

100 


2 

35,4 

37,0 

37,2 

37,6 

38,4 

39,3 

3,4 

3,4 

4,0 

4,7 

4,8 

4,8 

2,5 

5,0 

5,63 

5,73 

5,94 

€,13 

6,01 

5,91 

95 

97 

97 

95 


i 3 

40,8 

41,8 

41,8 

41,5 

41,5 

41,7 

4,2 

4,4 

6,2 

6,9 

6,3 

5,8 

4,1 

7,4 

5,66 

5,96 

6,56 

6,40 

6,33 

6,14 

90 

95 

92 

85 

1 

1 4 

39,9 

39,7 

38,2 

36,8 

34,6 

32,1 

4,7 

5,0 

5,4 

5,5 

5,0 

3,8 

3,8 

6,3 

6,07 

6,26 

6,49 

6 , 60j 

6,30 

5,70 

93 

95 

95 

97 

« 

) 5 

30,4 

32,0 

31,8 

32,0 

33,2 

33,7 

2,4 

3,1 

4,4 

4 , 9 . 

4,7 

4,6 

2,3 

5,2 

4,94 

5,37 

5,74 

5,65 

5,83 

5,62 

89 

93 

90 

86 

« 

1 6 

35,3 

36,7 

36,9 

37,1 

37,3 

37,7 

4,6 

4,5 

6,6 

7,5 

6,9 

6,7 

4,2 

8,0 

5,93 

5,99 

6,43 

6,79 

6,84 

6,62 

92 

93 

88 

86 

•E 

1 7 

37,9 

39,0 

39,1 

39,1 

40,2 

42,0 

5,7 

6,4 

6,8 

7,3 

7,3 

7,0 

5,5 

7,6 

6,47 

6,52 

6,84 

6,97 

7,25 

7,09 

92 

88 

91 

90 


' 8 

44,3 

45,5 

45,4 

45,8 

46,8 

47,1 

6,7 

6,6 

7,6 

7,7 

7,6 

7,6 

6,5 

8,2 

7,17 

7,05 

7,46 

7,45 

7,40 

7,46 

97 

94 

94 

93 


9 

46,8 

47,4 

47,0 

46,4 

46,0 

46,3 

7,3 

7,5 

7,9 

8,7 

8,7 

8,1 

“ 7,2 

9,1 

7,47 

7,52 

7,67 

7,65 

7,89 

7,55 

96 

96 

94 

89 


10 

44,8 

44,9 

43,5 

42,5 

42,2 

41,5 

5,3 

5,9 

6,5 

7,3 

7,3 

7,3 

4,3 

8,1 

6,55 

6,73 

7,08 

7,36 

7,42 

7,47 

97 

95 

97 

96 


11 

38,6 

38,3 

36,8 

34,9 

34,2 

33,5 

4,7 

4,1 

5,0 

6,0 

4 , 9 ' 

5,2 

4,0 

7,8 

6,32 

6,07 

6,41 

6,82 

6,35 

6,50 

97 

97 

97 

95 


12 

30,1 

30,5 

29,9 

29,3 

30,1 

31,1 

4,9 

5,0 

5,9 

7,2 

6,2 

6,6 

3,4 

7,6 

6,41 

0,41 

6,57 

6,28 

6,12 

4,64 

97 

97 

94 

83 


13 

33,5 

35,1 

35,7 

35,8 

36,5 

37,9 

1,7 

2,9 

5,8 

8,5 

7,0 

3,2 

1,5 

8,5 

4 , 40 , 

4,62 

4,02 

3,88 

4,18 

4,10 

84 

81 

58 

47 

■B 

5 

1 14 

38,7 

39,5 

38,9 

37,7 

37,7 

37,7 

1,0 

2,7 

4,7 

7.5 

5,3 

4,0 

. 0,5 

7,6 

4,23 

3,74 

4,28 

3,86 

4,49 

3,80 

83 

67 

67 

50 

a 

J 15 

36,3 

36,5 

36,5 

36,5 

37,5 

38,1 

2,0 

2,2 

3,6 

5,1 

4,3 

2,9 

1,3 

5,3 

3,76 

4,53 

4,29 

4,57 

4,65 

4,87 

69 

82 

71 

69 

| 

1 16 

39,9 

41,4 

41,6 

41,0 

41,7 

42,3 

5,6 

5,4 

6,8 

9,2 

7,3 

4,2 

2,2 

9,3 

3,16 

4,11 

4,84 

4,87 

4,99 

3,87 

46 

65 

65 

56 

1 

I 17 

42,7 

43,1 

42,4 

41,6 

41,7 

41,9 

2,5 

1,7 

4,2 

5,9 

4,3 

3,0 

1,1 

6,2 

3,67 

3,60 

4,07 

4,70 

4,93 

4,83 

66 

67 

65 

67 


f 18 

40,1 

42,0 

42,0 

41,8 

42,4 

43,5 

0,3 

0,0 

2,9 

5,4 

3,8 

2,3 

- 0,9 

5,6 

4,06 

4,24 

4,29 

4,27 

4,70 

4,57 

85 

93 

75 

64 


19 

44,4 

45,2 

45,2 

44,8 

45,4 

46,2 

— 1,1 

0,0 

2,5 

5,6 

4,0 

2,3 

— 1,2 

5,8 

4,16 

4,08 

4,49 

4,65 

4,77 

4,47 

96 

87 

82 

69 


> 20 

46,3 

46,9 

46,6 

44,9 

44,8 

43,7 

- 0,1 

0,5 

3,3 

6,3 

4,8 

4,1 

— 0,4 

6,9 

4,14 

4,24 

4,69 

4,88 

4,79 

4,44 

89 

88 

81 

69 

Terza Decade 

21 

22 

, 23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

42.6 

45.3 

45.4 

43.6 

40.2 

34.9 

38.9 

45.8 

40.3 

41.8 

44.1 

45.7 
45,0 
43,9 
39,5 

33.1 

40.8 
47,0 

39.2 

40.9 

45,0 

46,0 

44.2 
43,6 

38.5 

32.3 
41,8 

46.5 

38.3 

39.4 

45.1 

45.5 

43.6 

42.5 
37,0 

31.1 

41.8 

45.8 

40.5 

35.9 

45.8 

45.6 

43.6 
43,4 

37.8 

32.9 

42.9 

45.7 
42,1 

33.9 

45,4 

45.9 

44.3 

42.9 

37.3 

34.1 

44.1 

45.4 
43,6 

31.2 

0,8 
- 0,5 
- 0,2 
— 1,0 
0,1 
1,1 

— i,o 

- 1,2 
0,8 

- 0,3 
1,5 
0,9 
0,4 

— 0,3 
0,2 
2,2 
0,6 
0,3 
1,8 

3,4 

4.3 
3,8 
3,1 
1,7 
0,9 
5,0 
3,1 
3,1 

5.4 

5,6 

7.3 
6,2 
4,5 
3,0 

4.5 
7,0 
4,8 

8.5 

8.4 

3,9 

5,5 

5,1 

3,0 

1.7 
3,0 

5.1 

3.8 

6.1 

2,7 

3,3 

2,1 

1,2 

1,2 

0,8 

3,0 

2,2 

5,0 

— 1,3 
0,3 

- 0,6 

- 0,3 

- 1,4 
- 0,2 

- 0,8 

— 1,4 

— l',2 

6.3 

7.4 

7.2 
4,9 

3.4 

4.5 
7,0 

5.2 
10,2 

3,89 

4,56 

4,06 

4,08 

4,16 

4,61 

3,89 

3,85 

3,94 

3,99 

4,55 

3,81 

4,10 

4,21 

4,36 

4,19 

3,87 

4,08 

4,94 

4,87 

4,43 

4,46 

4.12 
4,65 
3,53 

4.13 
4,40 

5,02 

4.54 
4,50 
4,28 
4,33 

3.41 
3,62 

4.41 

2.54 

5,03 

4,53 

4,25 

4,59 

4,35 

3,63 

3,79 

4,31 

2,16 

4.91 
4,51 

3.92 
4,18 
4,41 
4,47 

4.50 
4,30 

2.50 

89 

92 

91 

89 

96 

98 

78 

92 

87 

87 

77 

85 

92 

92 

79 

81 

87 

83 

79 
73 

78 

80 

94 

56 

72 

76 

73 

59 

64 

67 
76 

55 

49 

68 

31 

43 


31 

29,8 

30,9 

31,3 

32,1 

34,2 

35,9 

1,0 

5,5 

8,5 

8,5 

6,3 

4,8 

0,6 
- 0,5 

8,5 

9,2 

3,22 

3,57 

3,14 

2,26 

3,47 

0,93 

3,53 

1,84 

3,88 

2 , 56 - 

3.55 

2.56 

65 

73 

59 

33 

li 

22 


1* Decade 

39,5 

40,4 

40,0 

39,7 

39,8 

39,8 

4,7 

5,0 

6,0 

6,4 



4.6 

1,2 

— 0,6 

1.7 

6,9 

7,1 

6,7 

6,9 







92 

81 

86 

86 



92 

s ) 

2 a Decade 

3 a Decade 

Hese. . 

39,1 

40.8 

39.8 

39.8 

40.9 

40,4 

39.6 

40.6 

40,1 

38,8 

40,1 

39,5 

39,2 

40,7 

39,9 

39,6 

40,9 

40,1 

2,1 

— 0,1 

2,2 

2,4 

“ 1,2 

2,8 

4,5 

3,8 

4,7 

6,7 

6,2 

6,4 

5.2 

4,5 

5.3 

- 3,8 

2,7 

4,1 

6,10 

4,43 

3,98 

4,17 

6,26 

4,56 

3,87 

4,86 

6,58 

4,79 

3,99 

5,08 

6,69 

4,88 

3,82 

5,09 

6,74 

5,00 

3,92 

5,17 

6,54 

4,61 

3,98 

5,01 

94 

82 

78 

84 

75 

68 

79 

67 

55 

71 




























































GENNAIO 


I 21 


Intensità relativa 

del 

VENTO 

Azimuto 

della direzione del Vento 

IN GUADI SESSAGESIMALI 

Qa 



Stato atm 

osferico 



Altezza d 

IN NILI 

caduta 

lell'Acqua 

LIMETBI 

evaporata 


9 

12 

3 

6 

9 

6 

9 



6 

9 

c 

9 

12 

3 

6 

9 

G 

9 

12 

3 

6 

9 




ant. 

mer 

pom 

pom 

pom 

antim 

antim 

merid 

pom. 

pom. 

pom. 

ani. 

ant. 

mer. 

pom. 

pom. 

pom. 

antimerid. 

antimerid. 

merid. 

pomerid. 

pomerid. 

pomerid. 



2 

1 

i 

ì 

i 

i 

195 

205 

0 

55 

175 

220 

10 

10 

io 

10 

10 

10 

m, s, nb 

ms,nb 

nf, pg 

nf 

nf 

nf, pg 

0,9 


1 

1 

i 

ì 

•i 

2 

30 

215 

215 

210 

210 

220 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

nf 

nf 

nf 

nf 

nf 


0,9 


1 

1 

i 

i 

i 

1 

160 

180 

255 

140 

55 

170 

9 

9 

8 

10 

10 

10 

s, m, no 

sm, nb 

smr.no 

sm 

sm 


0,1 


1 

1 

i 

i 

i 

1 

350 

100 

190 

225 

35 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

nb 

nf 

nf, pg 

P9,nf 

P 

P 

10,2 


2 

1 

2 

i 

i 

1 

210 

195 

225 

200 

200 

145 

9 

10 

9 

10 

5 

10 

sm 

sm 

sm, no 

sm 



7,7 


1 

1 

1 

ì 

i 

1 

110 

160 

260 

220 

200 

205 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

ms, nb 

pg 

sm, nb 

sm, nb 



1,0 


1 

1 

0 

i 

i 

1 

25 

25 


40 

50 

45 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

nb, pg 

nf 

nb 

. s, nb 



0 


1 

1 

0 

i 

i 

1 

220 

205 


50 

35 

235 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

nb 

nf 

nf 

nf 

pg 


0,9 


i 

1 

1 

2 

i 

1 

235 

235 

210 

230 

215 

215 

10 

10 

10 

10 

10 

1 

nf 

nf 

s, nb 

sm 

sm 


0,5 


0 

1 

1 

1 

i 

1 


25 

60 

50 

ia 

210 

10 

10 

10 

io 

10 

10 

nf 

nf 

nf 

nf, pg 

pg 


0,5 


0 

1 

! 

i 

! 

1 


170 

220 

180 

60 

115 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

nf 

nf 

nf 

nf 

nf 

nf,pg 

0,4 


0 

1 

1 

2 

2 

2 


25 

245 

180 

200 

230 

10 

10 

6 

6 

0 

0 

nf 

ms 

ms, no 

rs 

s h 


. 1.0 


1 

1 

1 

2 

1 

1 

290 

180 

180 

210 

180 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

no 

TU) 

no 




0 


i 

1 

1 

1 

1 

1 

185 

230 

200 

235 

90 

35 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

no 


no 

sr n 



0 


0 

1 

f 

1 

1 

1 


220 

190 

120 

220 

220 

10 

10 

10 

10 

0 

0 

s, no 

s, nb 

s, no 

s 



0 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

160 

190 

240 

195 

205 

30 

6 

7 

0 

0 

0 

0 

s,r,m,no 

sr,no 

nb 




0 


1 

1 

2 

1 

1 

1 

30 

0 

30 

50 

35 

315 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

no 

nr 

nr 




0 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

210 

95 

230 

225 

235 

245 

3 

10 

5 

0 

0 

0 

nb 

nf 

nb, br 

no 

nr 


0 


i 

1 

2 

1 

1 

i 

225 

250 

255 

210 

195 

200 

3 

10 

2 

2 

0 

0 

nb, br 

nf 

sr°, nb 

sr 



0 


0 

1 

1 

1 

1 

1 


210 

85 

180 

200 

200 

2 

2 

5 

0 

0 

0 

rs, nb, br 

sr 

nb 

no, r 


sr 

0 


2 

1 

2 

2 

2 

1 

45 

30 

40 

55 

15 

195 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

rs, nb, br 

rs, nr 

nb 

nb 


rs 

0 . 


1 

1 

] 

1 

1 

j 

110 

70 

60 

250 

250 

250 

4 

2 

4 

4 

0 

0 


sr 

s m, nb 

sr 


r 

0 


2 

i 

1 

1 

2 

2 

215 

165 

240 

155 

130 

20 

1 

0 

4 

3 

0 

0 

rs e , nr 

nb 

nb 

sr , no 



0 


1 

1 

0 

1 

1 

1 

235 

245 


140 

120 

15 

3 

3 

2 

7 

1 

0 

rs, nr 

rs, nb 

nb 

sr nb 

sr 

sr 

0 


2 

1 


2 

i 

1 

280 

270 

240 

235 

235 

0 

6 

5 

8 

2 

4 

10 

r, s, nb 

rs, nb 

ms, nb 

sm h , no 

sr, nb 

s, nb 

0 


2 

1 

1 

2 


1 

45 

45 

35 

215 

205 

305 

10 

10 

10 

2 

8 

2 

nb, pg 

sm 

sm 

m\ sr 

sr, nb 

s 

0,4 


2 

1 

2 

i 

j 

1 

355 

60 

170 

225 

200 

240 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

sm, nr 

nb 

nr 


sr 

s> , n° 

0 


1 

1 

j 

0 

1 


30 

20 

65 


305 

335 

0 

0 

3 

4 

9 

4 

no 

no 

m, r, nr 

sr, no 

sm, r,no 

sr 

0 


1 

2 

2 

3 

2 

\ 

15 

230 

60 

15 

290 

115 

3 

2 

3 

3 

0 

0 

rs, nb 

m, no 

ms, no- 

ms 



0 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

195 

220 

110 

240 

150 

290 

0 

0 

0 

0 

1 

10 

sr,m h ,no 

sr, no 

sr 

sr 

sr 

S 

0 


1 

1 

3 

2 

1 

2 

320 

260 

10 

40 

40 

195 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

m,s,r,no 

m*, no 


m* 1 



0 



a nfonerid. 

Pomerid. 

| P°merid. 


OSSERVAZIONI 
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FEBBRAIO 1877 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell’università DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI FERRRAIO 

quest. mese U pressione eunuca in —^ 

and lunàri, faiilmenie si potrà rilevare da, seguente quadro che contiene i valori estrem, osservai,: 


Giorni del mese. 
1 


17 . 
21 
26 
28 . 


Binimi. 

38,1 
29, 7 
32,0 
19,9 
23,3 
29,5 


Giorni del mese. 
5 . 

15 ■ 

19 . 

24 , 

27 , 

28 


Massimi. 

46,9 

43.5 

41.5 
33,0 
33, 4 
37,7 


i i mn /RA Hi Fphhraio degli ultimi undici anni di min. 2,94. 

Il valor medio 36,22 è inferiore al valor medio d _ ^ . Q uest0 ii m ite lo raggiunse 

la temperatura non tu rigida, ansi in, atomi «io™ '« miUssi™ a; ““ il valor medio di Febbraio degli undici anni prece- 
nel giorno 1 4, quello nel giorno 28. Il suo valor meaio -t- v 

“*■ “"“vT? “ t : " " t t t 

notazioni ed AVVERTENZE. 

forma delle nubi, significano: h orizzonte ; z^enit, n ’ ebl)i à so lo all’orizzonte, 
nr indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fìtta, . p ; 0 ggia temporalesca; gr grandine. 

pg pioggia minuta e scarsa ; p pioggia; pd pioggia dirotta, pi p.ogg 
nu neve; br brina; rg rugiada. , . 

l’ e dell’acqua evaporata, si riferiscono all. » or. compri», fra le 9 pcm. del giorno 

/ ^rZ.”Srar.*f. 1 Ti.» 1 «TUjjA-St- ..Pero donde to.ne, bisogna aggiungere o logli». 180 ai numeri di gradi del Bollettino. 

* db. pa... tra duo ..servati.»! consocutive. 

p er le osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte 
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Altezza Barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
ed all’altitudine di metri 276 
IH niLLlHKTBI 


.S Ì2* Decade 
s 3*Decade 


iterna al Nord 

ehtbsimali 

Tensione del Vapore 

IH MILLIMETRI 

Orni 

6 

9 



6 

9 

12 

3 

6 

9 

6 

9 

pom. 


minima 

massima 

antim. 

antim. 

merid. 

poni. 

pom. 

pom. 

ant. 

ant. 

5,5 

3,0 

— 0,3 

8,0 

3,07 

3,26 

1,54 

2,04 

3,43 

3,70 

67 

64 

4,6 

2,0 

- 0,8 

6,2 

2,73 

3,26 

3,02 

3,28 

4,41 

3,45 

62 

68 

3,2 

1,5 

- 0,6 

4,5 

3,34 

3,75 

3,43 

3,65 

3,89 

3,91 

74 

77 

2,5 

1,7 

- 1,8 

3,9 

3,64 

3,70 

3,95 

3,89 

4,06 

3,91 

88 

88 

6,8 

4,5 

— 2,4 

9,2 

3,55 

3,87 

4,65 

3,88 

3,30 

2,74 

88 

87 

6,0 

3,4 

- 0,3 

8,2 

3,52 

3,69 

3,75 

3,14 

3,78 

4,04 

78 

73 

9,0 

r 7,0 

- 0,4 

11,5 

3,52 

3,81 

4,16 

3,82 

4,23 

4,74 

78 

77 

10,7 

7,6 

3,2 

13,0 

4,99 

4,89 

5,43 

5,55. 

5,03 

5,16 

79 

75 

6,9 

6,7 

0,7 

8,0 

4,84 

4,75 

5,11 

■ 6,12 

5,86 

5,88 

89 

96 

9,6 

7,1 

4,0 

11,2 

5,39 

5,44 

4,86 

6,45 

6,71 

5,83 

78 

76 

12,2 

9,4 

1,9 

14,6 

4,87 

5,32 

5,16 

5,68 

6,52 

6,03 

89 

80 

10,6 

7,8 

2,1 

12,4 

5,26 

5,77 

6,86 

7,07 

7,03 

6,55 

96 

100 

14,2 

14,7 

3,0 

16,5 

5,51 

5,14 

6,80 

8,26 

7,87 

6,51 

95 

72 

12,0 

10,0 

9,3 

19,4 

5,36 

5,90 

5,54 

7,65 

7,47 

6,80 

58 

63 

9,5 

7,9 

5,2 

11,6 

2,26 

5,79 

5,63 

5,53 

6,48 

6,71 

48 

79 

9,0 

8,3 

6,9 

10,0 

6,36 

6,73 

6,90 

6,59 

6,50 

6,86 

80 

84 

7,5 

6,1 

5,5 

8,5 

6,78 

6,96 

6,65 

6,71 

6,36 

5,91 

95 

94 

9,6 

6,6 

0,9 

12,5 

4,78 

4,71 

3,69 

4,55 

4,60 

2,91 

91 

75 

7,1 

5,9 

0,8 

8,8 

3,28 

3,70 

3,92 

4,38 

4,68 

4,58 

65 

63 

4,5 

3,8 

1,6 

7,1 

3,97 

4,48 

4,93 

5,26 

5,22 

5,29 

75 

72 

8,6 

4,3 

- 0,5 

11,0 

4,55 

4,36 

4,87 

1,09 

2,63 

2,80 

96 

92 

7,6 

5,8 

— 0,1 

10,8 

3,87 

4,40 

2,13 

1,85 

1,92 

2,52 

81 

81 

6,5 

4,1 

0,6 

9,5 

.2,47 

2,71 

2,02 

2,69 

2,16 

2,92 

47 

46 

5,7 

3,8 

— 0,8 

7,5 

2,58 

3,38 

2,67 

2,89 

2,92 

3,16 

56 

63 

6,7 

4,5 

— 1,3 

8,4 

3,58 

3,70 

3,63 

4,32 

4,10 

3,89 

78 

79 

14,4 

12,5 

0,6 

15,0 

3,99 

4,26 

4,53 

5,70 

2,49 

2,92 

78 

71 

8,0 

7,2 

5,4 

12,5 

1,35 

1,64 

0,80 

0,61 

1,61 

1,32 

19 

20 

3,8 

2,4 

— 3,2 

7,2 

3,73 

3,85 

3,24 

0,37 

1,49 

1,88 

96 

85 

6,5 

4,4 

0,1 

8,4 

3,86. 

4,04 

3,99 

4,18 

4,47 

4,34 

78 

78 

9,6 

8,0 

3,7 

11,1 

4,84 

5,45 

5,61 

6,17 

6,27 

5,81 

79 

78 

7,7 

5,6. 

0,1 

10,2 

3,26 

3,54 

2,98 

2,44 

2,41 

2,68 

69 

67 

7,9 

6,0, 

1,4 

9,9 

4,04 

4,40 

4,28 

4,39 

4,53 

4,39 

76 

75 
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MARZO 1877 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IYIESE 01 MARZO 

La media delle allerce barometriche osservale nel mese è di 31,98 ; inferiore di ... 2, 40 alla media di Marco degli «Itimi 
Le vTrtlTL esse presentano sono numerose ed alcune considerevoli, ed i loro valori estremi osservati sono i segneu.i; 


Giorni del mese. 

1 . 

2 . 

12 . 

16. 

22 . 

24. 


Massimi. 

38,? 
45, 1 
37,9 

34.8 

28.9 
29, 4 
44, 6 


Giorni del mese. 
1 . 

8 . 

13 . 

20 . 

23 . 

25 
31 


Minimi. 
35, 7 
19.0 

28.9 
20,0 
25, 7 
24,0 

36.9 


otlo giorni della prima quindicina, nella seconda invece fu sempre assai mite; essa variò 


La temperatura discese sotto lo zero in B . ->■-— r 

da — 4 1 a + 19 v 3, valori cbe raggiunse nei giorni 3, ,1 primo; 31, .1 secondo II suo valor meda, 

valor medio della temperatura del mese di Marco degli undici anni scors. d,+l,5. 


• 6,4 è inferiore al 


Si ebbero dieci giorni con pioggia, due con neve, 


e l’altezza dell’acqua raccolta fu di rara. 109, 8. 


Si ebbe nel solo primo giorno vento forte e la sua 
N NNE NE ENE E ESE SE 

i5 16 39 12 11 7 5 


frequenza nelle diverse direzioni durante il mese è data dal quadro seguente ; 
s SSW SW WSW W WNW NW NNW 


SS E 
4 


14 11 


NOTAZIONI BD AVVERTENZE. 


Intensità media del 
Forma delle nubi: i 
forma delle nubi, significano 


no, vento: 0 indie, dumi . 


,ste a modo d'esponente alle lettere adoperate per la 
situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono. 


a nelle nubi, signmcauu. “ fitta- no nebbia solo all'orizzonte. 

indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebb » dirotta* pt pioggia temporalesca; gr grandine. 

pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta p P ss 


o locale. 


pg pioggia --. . 

nv neve ; br brina; rg rugiada, 
me osservazioni sono fatte a tempo v-*- 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 “{{f™ e ua caduta e dell’acqua evaporata, 

Le temperature del giorno .P-f^ofsapere dondebisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino. 


_ riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 

temperature n 

r per cui sono registrate e le » pom- “»• .■ 

La parola direzione designa il luogo dove il[vento® i . 

secondo che questi numeri sono minori o maggiori ai leu. che a fra due osge rvazioni consecutive. 

Per le osservazióni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pei P 
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Altezza Barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
ed all’altiindine di metri 276 
IN M1LL1USTS1 



Temperatura esterna al Nord 

IN GRADI CENTESIMALI 




Tensione < 

LIHITUI 



1 

6 

37,3 

‘ 9 

38,5 

42 'd 

38,7 

3 

36,5 

6 

pom. 

35,7 

37,2 

auL. 1 

2,6 

9 

4,3 

42 i 
4,8 

5,8 

4,7 

4,1 

— 0,2 

6,7 

1,00 

9 

1,29 

1 2 

4,79 

3 

1,04 

6 

poni. 

1,07 

9 

pom. 

1,78 


2 

44,9 

45,1 

44,5 

43,7 

43,8 

44,4 

- 0,8 

0,4 

3,5 

4,4 

3,2 

1,5 

- 0,8 

5,6 

U4 

1,62 

1,53 

2,16 

2,58 

3,91 


3 

42,8 

43,9. 

44,1 

42,9 

42,5 

42,2 

- 3,4 

- 2,2 

2,7 

4,5 

3,6 

1,6 

- 4,7 

4,9 

2,35 

2,50 

' 1,91 

2,24 

3,27 

3,72 

jj 

4 

41,3 

41,0 

39,7 

37,1 

36,4 

35,6 

-2,5 

- 0,4 

2,9 

4,8 

3,8 

3,1 

- 3,0 

5,7 

3,22 

3,01 

3,16 

4,10 

4,11 

4,47 

s 

5 

32,2 

32,4 

32,5 

31,3 

30,8 

30,1 

1,7 

0,5 

0,3 

1,0 

0,6 

0,7 

0,1 

3,1 

4,50 

4,68 

4,80 

4,53 

4,68 

4,68 

« 

6 

25,6 

25,6 

25,9 

25,6 

25,9 

26,3 

1,1 

1,9 

1,7 

2,5 

2,1 

1,7 

0,4 

2,5 

4,76 

4,92 

4,82 

4,93 

5,12 

5,05 

■c 

7 

23,1 

22,9 

22,0 

20,2 

19,6 

19,3 

1,5 

2,7 

6,1 

9,3 

7,5 

5,8 

0,7 

10,5 

4,46 

4,89 

3,84 

3,96 

3,68 

3,51 


8 

19,0 

19,5 

19,5 

19,4 

20,3 

21,1 

0,7 

2,8 

4,7 

7,5 

6,6 

5,5 

0,5 

8,4 

4,38 

5,13 

5,01 

4,36 

4,48 

3,49 


9 

24,1 

25,1 

25,3 

24,8 

26,0 

27,8 

3,8 

5,0 

6,9 

8,3 

6,4 

5,0 

3,4 

8,8 

2,41 

2,49 

1,91 

2,07 

2,76 

1,97 


10 

29,2 

30,1 

30,5 

30,2 

30,6 

31,6 

0,0 

1,5 

3,9 

5,2 

4,5 

3,0 

- 0,4 

5,9 

2,64 

2,57 

1,85 

1,60 

2,24 

2,70 


11 

33,3 

35,0 

35,4 

34,8 

35,3 

36,6 

— 1,1 

-0,2 

1,8 

2,6 

3,0 

1,3 

- 1,6 

4,5 

3,16 

3,24' 

3,88 

3,04 

3,26 

3,15 


12 

37,3 

37,9 

37,4 

36,3 

36,1 

36,1 

— 2,0 

‘ 0,3 

3,7 

4,6 

4,3 

2,4 

- 2,2 

5; 4 

3,52 

3,69 

2,77 

3,22 

3,68 

3,24 

. 

13 

33,3 

32,0 

30,5 

29,0 

28,9 

29,2 

— 1,7 

1,3 

4,3 

4,4 

7,8 

7,0 

- 1,9 

8,9 

3,36 

3,69 

3,68 

3,75 

3,71 

4,18 

I 

14 

31,8 

33,6 

33,6 

32,7 

33,6 

34,0 

3,3 

6,2 

9,8 

13,8 

11,7 

9,0 

1,7 

15,0 

4,13 

4,93 

5,31 

5,51 

6,07 

5,61 

a , 

) 15 

32,9 

33,7 

33,4 

32,5 

32,5 

32,9 

3,1 

6,3 

11,4 

13,0 

14,4 

11,1 

2,7 

'16,6 

4,67 

5,70 

5,18 

7,11 

5,79 

5,Ì0 

| 

) ,6 

34,Ó 

34,8 

34,5 

33,5 

33,6 

34,0 

5,6 

5,5 

8,9 

9,7 

7,7 

6,8 

2,8 

11,1 

5,64 

6,17 

6,23 

6,81 

7,12 

6,93 

p 

17 

33,5 

33,8 

33,6 

32,4 

32,7 

33,2 

6,8 

8,2 

10,9 

13,0 

11,7 

8,7 

6,2 

.13,8 

6,84 

7,22 

7,33 

6,10 

6,07 

7,42 

”1 

' 18 

32,3 

32,5 

32,5 

31,1 

30,7 

30,9 

6,5 

8,0 

10,3 

11,4 

10,0 

9,4 

5,6 

12,0 

7,13 

7,67 

7,85 

7,84 

8,69 

8,39 


19 

29,6 

29,6 

29,1 

27,4 

25,8 

24,1 

8,3 

8,3 

8,7 

8,5 

8,2 

7,8 

7,8 

9,4 

7,66 

7,89 

8,11 

8,12 

7,89 

7,67 


^ 20 

22,3 

22,4 

21,8 

20,4 

20,1 

21,4 

7,6 

8,1 

8,8 

9,7 

9,4 

8,4 

7,3 

10,4 

7,40 

7,78 

8,11 

7,97 

8,15 

7,31 


21 

23,8 

24,2 

24,0 

23,7 

24,7 

26,4 

6,2 

7,U 

9,5 

12,6 

10,1 

7,6 

5,1 

14,0 

6,98 

7,09 

5,22 

5,48 

6,29 

5,28 


22 

27,9 

28,7 

28,9 

27,0 

26,8 

26,5 

5,3 

5,5 

5,0 

5,3 

5,6 

5,5 

• 4,4 

7,6 

5,56 

6,28 

5,94 

6,02 

6,05 

6,11 

1 

23 

25,7 

26,7 

26,8 

26,3 

26,9 

28,0 

5,0 

6,2 

9,2 

12,0 

10,6 

7,9 

4,7 

12,7 

5,79 

6,12 

6,27 

5,61 

3,51 

3,59 


24 

28,6 

29,4 

28,9 

28,2 

28,6 

29,5 

3,4 

5,7 

7,7 

10,0 

9,2 

7,5 

3,0 

10,6 

3,39 

2,85 

4,48 

4,27 

4,96 

5,44 

r. 

25 

28,5 

27,8 

27,1 

25,3 

24,2 

24,0 

. 5,4 

5,4 

2,5 

2,6 

3,8 

4,0 

1,4 

7,5 

6,11 

6,38 

4,98 

5,31 

5,70 

5,78 

a 

26 

24,6 

25,9 

26,2 

26,0 

26,3 

27,1 

3,9 

5,4 

7,2 

7,7 

7,0 

5,7 

3,4 

8,3 

5,84 

6,17 

5,95 

6,30 

6,28 

5,73 

1 

27 

30,2 

32,4 

33,8 

34,3 

35,3 

37,1 

3,3 

6,5 

8,4 

10,8 

10,5 

9,5 

3,1 

12,0 

5,35 

6,06 

6,09 

6,11 

5,88 

6,03 


28 

40,4 

42,2 

42,6 

42,6 

43,1 

44,2 

7,4 

8,7 

11,0 

12,4 

11,5 

10,4 

7,3 

13,0 

6,10 

6,63 

6,67 

7,00 

7,13 

i 7,09 


29 

44,4 

44,6 

43,7 

42,7 

42,5 

42,2 

6,6 

9,8 

12,7 

14,2 

13,5 

12,0 

6,4 

14,5 

6,68 

7,51 

6,16 

6,75 

7,11 

8,02 


30 

41,1 

41,1 

40,2 

38,7 

37,9 

37,4 

8,0 

10,6 

14,3 

15,5 

14,0 

12,9 

8,0 

16,5 

7,27 

7,85 

8,31 

8,80 

9,26 

9,41 


31 

36,9 

38,5 

38,8 

38,3 

38,3 

38,6 

7,8 

10,4 

15,2 

18,5 

17,6 

14,3 

7',7 

19,3 

7,62 

9,05 

9,12 

8,08 

6,94 

7,12 


[1*Decade 

32,0 

32,4 

32,3 

31,2 

31,2 

31,5 

0,5 

1,6 

3,7 

5,3 

4,3 

3,2 

— 0,4 

6,2 

3,09 

3,31 

3,36 

3,10 

3,40 

3,53 

f, 

|2 a Decade 

32,0 

32,5 

32,2 

31,0 

30,9 

31,2 

3,6 

5,2 

7,9 

9,1 

8,8 

7,2 

2,8 

10,7 

5,35 

5,80 

5,84 

' 5,95 

6,04 

5,93 

s 

J3‘Decade 

32,0 

32,9 

32,8 

32,1 

32,2 

32,8 

5,7 

7,4 

9,5 

11,0 

10,3 

8,8 

4,9 

12,4 

6,06 

6,54 

6,29 

6,34 

6,28 

6,33 


l Mese.. 

32,0 

32,6 

32,4 

31,4 

31,5 

31,9 

3,3 

4,8 

7,1 

8,6 

7,9 

6,5 

2,5 

9,8 

4,87 

5,26 

5,20 

5,16 

5,27 

5,30 
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Anno XII. 


APRILE 1817 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 


DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL* UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI APRILE 

u colonna barometrica in quest. mese si mantenne sempre bassa, ed il valor medio delle sne a,terre 3t, 25 b interiore a, valor 

lo ™r"Lr"»re ■' raiwi •— ì ad “ e corrispondeou 

Giorni del mese. 


Giorni del n 
1 . ■ 
3 .. 
8 . • 
15 .. 
21 • 
27 


Massimi. 

37,7 

35.2 

37.3 
36,9 
35,1 
35,5 


2 . 
5 . 
11 . 
18 . 
24 . 


Minimi. 

30, 4 
28, 1 
27, 1 
20,3 
24,8 
30,2 


La temperatura ba per valor medio 4 - 12, 5 inferiore di 0, 8 al valor medio d'Aprilc dello scorse ««decenni»; i seni valori 
estremi -t- 20,3 e-t-M- Si ebbero: il primo nel giorno S, il secondo nel giorno . 

Nove furono i giorni con pioggia e l'allena dell'acqua caduta fu d, mm. 

La frequenza del vento nelle singole direzioni è data dalla tabella seguente. 

NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW 

36 16 8 4 4 2 7 14 10 


N NNE 
16 19 


WSW 

9 


W 


WNW 

4 


NW 

4 


NNW 

12 


notazioni 


ed avvertenze. 


del vento - 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un ??euenti^sòvramjoste 1 a modo d’esponenle alle lettere adoperate per la 
fi: medica cumuli; r cirri; * strati n ^nembi e tote situazione rispettiva in cui quelle forme prevnfgono. 

ibi, significano: h orizzonte; z zeni , _ ’ hhi ’ s0 ] 0 all’orizzonte. 


Intensità media del 
Forma delle nubi : i 

forma delle nubi, significano: h _orizzonte; ebbìà solo all’orizzonte, 

no neve; br brina; rg rugiada. . . 

Le altezze baromefrich^fono^^inuDe di ^OO^iniUimetrL^uja e deiracqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 
* sapere donde vfene, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino. 

4 fecondo che 1 quwtì MVlriMno e m g Jfste ' pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 

Per le osservazioni ozonoscopicne, ie cariumi» 














































aprile 


Giorni 

Altezza barometrica 

alla temperatura di 0 gradi 




Temperatura esterna al Nord 




Tensione del Vapore 




ed all'altitudine di 




IR GRADI CBNTESIMALI 





IR MILLIMETRI 



MESE 


IN 

MILLIMETRI 


















6 

9 

42^ 

3 

pom. 

• 

pom. 

9 

6 

antim. 

9 

antim. 

merid. 

pom. 

6 

9 

pom. 

minima 

massima 

antim. 

9 

merid. 

pom. 

pom 

9 

poin. 


1 

37,7 

37,7 

36,9 

35,1 

33,9 

33,3 

8,6 

12,2 

14,9 

18,3 

18,2 

14,0 

8,3 

19,1 

5,85 

5,60 

5,20 

6,38 

7,34 

7,74 

I 

2 

31,4 

31,3 

30,7 

30,4 

31,1 

32,4 

8,4 

12,1 

15,9 

19,1 

18,5 

15,2 

7,9 

20,3 

7,03 

8,45 

8,49 

9,46 

8,78 

8,21 


3 

34,2 

35,2 

35,2 

34,7 

34,5 

35,0 

9,3 

12,1 

15,8 

17,9 

17,0 

15,4 

9,3 

18,2 

7,34 

7,47 

7,09 

6,19 

8,75 

8,68 

è 

4 

33,3 

33,2 

33,0 

31,0 

30,8 

30,0 

11,3 

11,2 

10,5 

9,8 

9,6 

9.2 

8,8 

15,4 

9,75 

9,68 

9,11 

8,98 

8,45 

8,09 

| 

5 

28,1 

29,6 

30,5 

31,0 

31,6 

32,9 

9,1 

10,7 

13,3 

17,0 

15,4 

13,3 

8,5' 

18,5 

8,04 

7,97 

7,97 

4,94 

8,63 

7,36 


6 

34,5 

34,9 

34,4 

33,4 

33,4 

33,7 

7,0 

11,0 

13,5 

15,4 

14,6 

13,2 

6,7 

16,0 

6,77 

7,73 

7,85 

7,20 

8,13 

7,48 

| 

7 

33,5 

33,8 

33,5 

32,8 

33,1 

34,2 

8,9 

12,8 

15,8 

18,0 

18,5 

14,0 

8,5 

19,7 

7,18 

7,90 

6,02 

7,08 

8,30 

7,61 


8 

36,5 

37,1 

36,8 

35,8 

35,7 

36,1 

10,3 

13,0 

15,2 

16,7 

15,6 

14,5 

9,6 

17,2 

7,85 

8,71 

8,01 

8,85 

8,56 

7,87 


9 

36,2 

36,0 

36,1 

35,6 

34,9 

33,8 

10,3 

10,4 

9,9 

9,9 

9,4 

9,5 

9,3 

14,5 

7,85 

7,85 

7,79 

7,50 

8,04 

7,51 


10 

30,1 

29,3 

28,5 

27,2 

27,2 

27,2 

8,8 

8,6 

9,3 

10,5 

10,2 

9,6 

8,3 

11,0 

7,53 

7,19 

7,75 

7,97 

7,85 

7,51 


11 

27,1 

28,0 

28,3 

28,5 

29,2 

30,7 

8,6 

10,6 

13,7 

16,3 

16,2 

14,0 

8,3 

17,3 

7,42 

8,09 

8,11 

8,84 

5,30 

3,94 


12 

33,1 

34,2 

33,9 

33,3 

33,6 

34,9 

9,3 

13,5 

15,4 

17,7 

18,4 

13,6 

7,8 

19,0 

4,50 

4,76 

5,07 

4,22 

5,32 

5,80 

. 

13 

36,4 

36,5 

35,9 

35,0 

35,0 

35,4 

9,7 

12,1 

14,4 

16,3 

15,0 

14,1 

8,1 

16,9 

6,81 

7,24 

5,91 

7,73 

7,63 

7,18 


14 

34,7 

34,9 

34,5 

33,4 

33,4 

34,2 

8,7 

14,0 

16,6 

19.4 

18,3 

15,7 

8,4 

20,1 

7,42 

8,23 

8,27 

7,54 

7,76 

7,91 


J 15 

36,3 

36,9 

36,0 

34,8 

34,0 

34,1 

11,5 

13,0 

15,9 

17,7 

18,5 

14,4 

10,0 

19,4 

6,66 

7,35 

7,78 

7,20 

6,78 

7,24 


) 

32,3 

31,5 

30,0 

27,8 

25,9 

25,2 

9,4 

9,7 

9,3 

9,0 

7,5 

5,5 

5,3 

14,4 

6,88 

7,27 

6,83 

7,17 

7,01 

6,05 


17 

22,4 

22,2 

21,6 

20,9 

21,0 

21,3 

1,6 

3,6 

5,7 

6,8 

6,6 

6,1 

1,4 

7,7 

4,82 

5,31 

5,11 

5,55 

5,87 

6,12 


' 18 

19,6 

20,4 

20,6 

20,3 

20,9 

21,7 

5,0 

7,0 

7,8 

8,9 

7,2 

6,7 

4,8 

9,2 

5,47 

5,64 

5,96 

6,06 

6,80 

6,62 


19 

23,5 

24,8 

25,9 

26,1 

26,9 

28,8 

5,5 

6,9 

9,5 

11,8 

11,4 

9,5 

5,2 

12,5 

6,37 

6,28 

5,70 

5,16 

5,40 

6,59 


> 20 

27,7 

28,1 

28,4 

29,9 

31,5 

33,6 

10,2 

11,4 

15,0 

13,5 

13,0 

11,2 

8,0 

16,5 

5,83 

5,85 

5,32 

4,64 

5,89 

2,64 

1 

21 

34,7 

35,1 

34,2 

32,7 

32,4 

32,6 

6,7 

10,4 

13,1 

16,2 

15,5 

11,8 

5,6 

18,0 

4,76 

4,15 

3,71 

4,23 

4,47 

5,95 


22 

32,7 

32,2 

31,3 

29,6 

28,9 

29,2 

6,9 

9,2 

12,0 

14,4 

14,5 

11,7 

6,2 

16,2 

5,33 

5,34 

4,87 

5,55 

6,75 

6,47 

1 

l 23 

29,5 

29,2 

28,5 

26,4 

26,0 

26,0 

8,9 

11,3 

14,2 

18,0 

16,5 

13,9 

6,4 

18,1 

6,62 

7,84 

7,74 

8,39 

7,55 

7,87 


24 

25,6 

24,8 

25,0 

26,2 

26,6 

29,0 

9,2 

13,3 

14,6 

15,7 

15,0 

11,8 

8,6 

16,4 

5,85 

2,44 

2,15 

2,53 

2,34 

2,86 

| 

25 

31,0 

31,8 

31,6 

30,8 

31,0 

32,0 

8,3 

11,9 

14,9 

17,3 

16,0 

13,3 

8,4 

18,0 

4,64 

5,16 

2,78 

3,98 

4,17 

3,92 

i 

' 26 

33,9 

34,5 

34,3 

33,7 

33,9 

35,1 

7,7 

11,2 

14,2 

15,6 

17,4 

13,7 

6,2 

18,3 

5,06 

7,13 

4,97 

5,42 

5,49 

6,27 

j 27. 

35,4 

35,5 

34,7 

33,8 

33,1 

33,2 

10,8 

13,6 

16,8 

17,3 

16,6 

15,4 

8,9 

18,5 

6,67 

6,63 

5,42 

6,55 

6,16 

6,89 

H 

1 28 

30,8 

30,8 

30,5 

30,7 

30,9 

31,1 

11,0 

11,3 

11,0 

11,5 

11,5 

10,8 

10,2 

15,4 

7,67 

7,72 

7 67 

7,36 

7,36 

7,84 


( 29 

31,1 

31,5 

31,2 

30,3 

30,2 

30,7 

6,5 

10,5 

13,7 

17,9 

19,7 

14,7 

4,7 

20,0 

7,23 

7,85 

6,99 

8,19 

5,28 

4,84 


' 30 

1 31 

31,4 

31,8 

31,5 

30,7 

30,7 

31,8 

10,0 

13,4 

15,3 

16,9 

17,5 

14,4 

9,2 

17,9 

7,03 

7,97 

6,14 

6,98 

6,30 

6,81 


(l a Decade 

33,5 

33,8 

33,6 

32,7 

32,6 

32,9 

9,2 

11,4 

13,4 

15,2 

14,7 

12,8 

8,5 

17,0 

7,52 

7,85 

7,53 

7,45 

8,29 

7,81 


j2 a Decade 

29,3 

29,7 

29,5 

29,0 

29,1 

30,0 

7,9 

10,2 

12,3 

13,7 

13,2 

11,1 

6,7 

15,3 

6,22 

6,60 

6,41 

6,41 

6,38 

6,01 

* 

]3 a Decade 

31,6 

31,7 

31,3 

30,5 

30,4 

31,1 

8,7 

11,6 

14,0 

16,1 

16,0 

13,1 

7,2 

17,7 

6,09 

6,22 

5,24 

5,92 

5,59 

5,97 


( Mese.. 

31,5 

31,7 

31,5 

30,7 

30,7 

31,0 

8,6 

11,1 

13,2 

15,0 

14,6 

12,3 

7,5 

16,7 

6,61 

6,89 

6,39 

6,56 

6,75 

6,59 


Umidita relativi 

m CBNTESIBI 


82 70 52 40 I 


55 49 22 
63 71 40 40 • 


76 71 


-L 


















































































































































































































































































































































inno XII 


MAGGIO 1877 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 


DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell’ UNIVERSITÀ DI TORINO 

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI BACCIO 

, • , i oi ir F„ fin A inferiore di duo. 1,84 al valor medio della pressione 

Il valor medio della pressione atmosferica m questo mese è 34,15. Esso è interiore 

di Maggio dello scorso undecennio. 1 valori estremi sono: 


Giorni del mese. 

1 . 

6 . 

20 . 

31 .... 


Minimi. 

32.2 
26,0 

28.3 
. 34,5 


Giorni del mese. 
2 • • ■ • 
17 
27 


Massimi. 

. 37, 4 
. 40,2 
. 39,9 
. 40,6 


, , , v , ri x ta+ . 0 , + S5S; q«.i limili si ebbero nei giorni 3 e 18. Il sno valor medio 

La temperatura fu sempre mite, e vano tra -+- 8, u e > t 

+ 15,6 b inferiore di 1,8 al valor medio di Moggio degli ull» "" „„ , 

Sedici furono i giorni con pioggia e l'allena dell’acqua racco ta. ne P»’^ ^ ^ frequen ^ neUe singole direnom, è dala dal 

Il vento in questo mese fu gagliardo in qualche giorno, ma p p > 

segnenle quadro: W WNW NW NNW 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SV ^ <# # g g 

8 20 51 1516 3 7 5 10 5 


VOTAZIONI ED A 


VVERTENZE. 


ano: h orizzonte ; JNenit; n noni; «est, ^ ’lT’orizzonte. 


Intensità media del vento: L . 
rorma delle nubi: m indica Cuu 

torma delle nubi, significano: h orizzonte; f , zen e L“ “^“nebbia solo all’orizzonte. 
nr indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta, no ' n - 0 „„j a temporalesca; gr grandine. 

PO pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta, pi pioggia P 
nv neve; br brina; rg rugiada. 

Le harometrich^f*8ono t dimlnui > te d?70^'ni1UtaietrL deirBCqua evaporata, si riferiscono alle 21 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 

Le temperature minima e massima, e l'altezza dell aefioa ca numeri di Bradi del Bollettino, 

la per , cui sono registrate e le 9 pom. de giorno precedente- bisogna aggiungere o togliere 180 ai nume g 

La Parola direzione designa il luogo dove il vento va; se si vuol sapere oonu 

secondo che questi numeri sono minori o maggiondilSU passa fra due osservazioni consecutive. 

Per le osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pei tempo c ” 























r 


MlftUIO 

























■ urifi 

alla temperatura di 0 gradi 




Temperatura ei 

iterila a! 

1 Nord 











ed al 

'altitudine di 


276 



IN GRADI CENTBSIMALI 





N MILLIMETRI 





IN 

MILLIMETRI 


















6 

9 

,2 i 

pi. 

6 

pom. 

9 

G 

antim. 

9 

12 

merid. 

3 

pom. 

6 

pom. 

minima 

massima 

antim. 

9 

12 

3 

G 

poi. 


1 

32,5 

32,8 

32,6 

32,2 

32,6 

33,7 

10,7 

15,7 

17,4 

19,4 

19,6 

14,0 

8,4 

20,8 

7,03 

7,89 

4,46 

4,84 

5,85 

4,10 


2 

37,3 

37,4 

37,4 

36,4 

36,0 

36,8 

11,2 

12,2 

13,7 

15,7 

17,7 

13,6 

9,9 

. 18,3 

2,49 

3,75 

3,29 

4,59 

5,43 

5,04 


.3 

37,3 

37,0 

36,1 

34,6 

34,0 

33,9 

8,3 

11,8 

14,4 

16,7 

15,7 

14,5 

8,0 

17,0 

6,53 

6,53 

5,79 

6,53 

6,71 

7,43 

£ 

4 

33,8 

34,1 

33,7 

33,2 

32,7 

32,8 

10,3 

10,5 

12,5 

12,7 

10,7 

10,1 

10,1 

14,5 

7,15 

7,97 

10,76 

7,90 

9,05 

8,92 

2 

5 

31,5 

31,7 

31,7 

30,8 

30,6 

29,6 

8,9 

9,5 

10,1 

10,6 

10,5 

10,2 

8,6 

10,8 

8,22 

8,45 

8,69 

8,74 

9,05 

9,05 

1 « 

6 

26,0 

26,4 

26,9 

26,9 

27,2 

27,7 

10,6 

12,0 

‘ 14,3 

15,1 

13,6 

12,8 

9,2 

16,5 

8,56 

8,45 

7,61 

8,86 

8,73 

9,16 


7 

28,0 

28,5 

29,2 

29,3 

29,6 

30,5 

11,4 

12,5 

12,9 

14,6 

12,7 

12,0 

11,0 

15,2 

9,56 

9,63 

9,41 

9,42 

9,47 

9,33 

“ I 

8 

30,6 

30,7 

30,5 

29,9 

29,5 

30,3 

10,3 

11,4 

13,3 

13,7 

13,6 

12,8 

10,3 

14,4 

8,80 

8,99 

8,35 

8,98 

*8,73 

8,90 


9 

29,9 

30,1 

29,3 

28,1 

28,3 

30,2 

10,4 

13,1 

16,1 

17,8 

15,5 

12,2 

10,3 

19,0 

8,68 

9,61 

9,10 

9,33 

10,15 

8,82 


10 

30,9 

31,3 

31,1 

30.5 

30,3 

*31,0 

11,6 

13,5 

16,4 

20,1 

17,3 

15,6 

9,0 

20,7 

8,44 

9,65 

6,91 

6,39 

8,64 

7,48 


11 . 

33,1 

33,4 

33,2 

32,6 

32,3 

32,2 

12,3 

13,6 

15,6 

15,5 

13,3 

12,2 

10,1 

16,4 

7,84 

8,04 

8,42 

10,01 

9,41 

10,35 


12 

31,4 

31,8 

31,8 

31,7 

31,7 

31,7 

12,5 

13,6 

14,7 

13,0 

12,3 

12,4 

11,7: 

15,2 

9,85 

10,29 

10,83 

9,61 

9,78 

9,97 

J 

13 

31,5 

32,0 

32,0 

32,0 

32,6 

34,2 

12,0 

15,9 

18,0 

20,8 

20,4 

15,6 

11,4 

21,0 

9,83 

10,03 

7,16 

2,76 

3,37 

4,35 


14 

35,0 

36,4 

36,6 

36,0 

35,5 

35,9 

11,4 

14,4 

15,8 

17.1 

14,4 

12,4 

9,5 

17,9 

6,30 

7,74 

8,49 

9,36 

10,07 

9,21 

! 15 

34,9 

35,1 

35,0 

34,2 

31,0 

36,0 

13,3 

15,0 

16,8 

20,1 

20,3 

16,7 

11,4 

21,5 

9,44 

8,40 

8,67 

8,41 

3,50 

3,23 


\ 16 

40,0 

39,1 

38,9 

38,3 

38,4 

39,7 

14,9 

18,0 

19,7 

22,7 

22,9 

18,7 

11,1 

23,5 

4,84 

4,51 

4,35 

5,46 

6,20 

6,36 

! 

17 

40,2 

40,1 

39,1 

38,2 

37,5 

37,4 

15,5 

18,7 

20,1 

21,7 

21,2 

18,0 

11,4 

22,9 

7,11 

5,33 

4,80 

5,51 

5,74 

7,56 

- 

' 18 

35,7 

35,7 

34,8 

33,7 

33,7 

34,6 

15,0 

18,7 

21,0 

24,7 

22,3 

19,5 

12,6 

25,2 

7,82 

8,18 

7,33 

5,50 

3,28 

4,47 


19 

34,5 

34,2 

32,8 

30,7 

31,0 

31,5 

15,5 

18,6 

19,9 

21,9 

19,6 

16,5 

12,7 

22,5 

4,47 

5,45 

4,42 

3,40 

2,65 

2,60 

1 

t 20 

30,0 

29,8 

28,9 

28,3 

28,3 

29,4 

16,6 

16,1 

17,7 

17,7 

17,9 

15,0 

11,5 

19,4 

4,94 

3,99 

3,33 

4,69 

4,21 

5,66 


21 

31,4 

31,8 

32,3 

31,9 

32,0 

33,5 

13,0 

17,1 

18,5 

21,4 

21,4 

17,8 

10,2 

23,4 

6,16 

6,11 

3,26 

5,16 

4,64 

5,12 


22 

36,5 

37,0 

36,7 

35,6 

36,1 

37,2 

14,5 

16,1 

17,9 

20,1 

16,4 

13,7 

10,7 

20,6 

7,87 

6,91 

6,38 

7,47 

8,71 

8,05 


1 23 

37,3 

37,2 

36,7 

35,4 

35,2 

35,7 

14,8 

15,6 

17,0 

19,1 

19,3 

16,3 

10,7 

21,0 

8,66 

7,27 

7,39 

7,54 

7,87 

8,85 


1 24 

36,0 

36,0 

35,6 

35,8 

35,9 

36,3 

13,9 

17,8 

18,5 

14,0 

13,5 

12,6 

11,3 

19,7 

8,12 

9,48 

8,66 

9,67 

9,57 

9,53 

l 

1 25 

36,3 

36,3 

36,0 

35,4 

36,4 

37,1 

11,8 

14,8 

16,9 

19,5 

16,7 

15,8 

10,4 

20,7 

8,45 

9,63 

9,03 

8,81 

7,96 

9,09 

' 26 

39,1 

39,3 

38,9 

37,8 

37,4 

38,3 

’ 12,5 

16,2 

18,3 

19,1 

20,3 

17,6 

11,5 

21,0 

8,97 

8,44 

8,99 

9,12 

9,15 

8,52 

| Ì 

] 27 

39,6 

39,9 

39,6 

38,4 

37,9 

38,4 

12,2 

15,8 

18,3 

20,0 

19,6 

16,7 

10,8 

21,2 

9,71 

9,83 

9,18 

10,13 

10,08 

10,23 


1 28 

38,7 

38,4 

37,5 

36,1 

35,5 

36,2 

13,7 

16,5 

19,0 

20,5 

20,0 

16,7 

12,2 

21,5 

9,58 

10,42 

9,16 

9,59 

10,27 

11,08 


1 29 

36,6 

37,1 

37,4 

37,2 

36,8 

36,9 

13,9 

15,3 

17,2 

15,5 

14,3 

14,0 

13,5 

19,1 

10,05 

10,27 

9,18 

10,69 

9,55 

11,00 


' 30 

34,9 

34,6 

34,8 

35,0 

35,2 

36,0 

13,4 

13,8 

14,8 

17,5 

17,3 

14,8 

12,8 

18,7 

10,29 

10,37 

11,18 

10,85 

11,69 

11,89 


t 31 

34,5 

35,0 

36,6 

37,9 

39,0 

40,6 

14,7 

15,5 

18,0 

19,5 

17,3 

16,5 

13,1 

21,1 

12,15. 

12,66 

12,07 

13,63 

13,54 

13,23 


[1*Decade 

31,8 

32,0 

31,8 

31,2 

31,1 

31,7 

10,4 

12,2 

14,1 

15,6 

14,7 

12,8 

9,5 

16,7 

7,55 

8,09 

7,44 

7,56 

8,18 

7,82 

i 

12“ Decade 

34,7 

34,8 

34,3 

33,6 

33,5 

34,3 

13,9 

16,3 

17,9 

19,5 

18,5 

15,7 

11,3 

20,5 

7,24 

7,20 

6,78 

6,47 

5,82 

6,38 

* 

]3 a Decade 

36,4 

36,6 

36,5 

36,0 

36,1 

36,9 

13,5 

15,9 

17,7 

18,7 

17,8 

15,7 

11,6 

20,7 

9,09 

9,22 

8,62 

9,33 

9,37 

9,69 


[ Mese. . 

34,4 

34,5 

34,3 

33,7 

33,6 

34,4 

12,9 

14,8 

16,6 

18,0 

17,0 

14,7 

10,8 

19,4 

8,00 

8,20 

7,64 

7,84 

7,84 

8,02 


Umiditi relativa 

IN CENTESIMI 


i I (2 

il. mpp. n 


25 35 28 34 36 I 

78 62 46 46 49 

92 
62 

93 92 84 74 84 


73 46 15 19 ! 

64 80 1 

48 19 ! 

29 25 27 31 

50 32 27 28 30 

60 50 39 23 16 

33 33 25 17 16 1 


34 28 22 


30 27 I 


53 4 1 20 27 ‘ [ » 

62 49 41 42 62 

66 54 50 45 « 

66 62 53 78 

51 64 
54 51 1 

71 61 57 68 | 

56 52 
77 61 79 

87 71 
77 79 













































































































































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGIE RE MAGGIO 1877 
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Anno XII. 


GIUGNO 1877 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI GIUGNO 

. La media delle altee barometriche «errate in questo me» è 39,31. Essa è superiore alla media di Giugno dello scorso nude- 

cennio di orni. 2,55. ... 

Le variazioni non furono considerevoli, ed il quadro seguente ne dà i valori estremi. 


Giorni del mese. 

1 . 

6 . 

14. 

23. 


Minimi. 
37,6 
38, 6 
34,3 
33,9 


Giorni del mese. 
3 . • • • 
8 . . • • 
19 
30 


Massimi. 

42,8 
42, 7 
42,3 
45,2 


La media della temperatura supera pure la media di Giugno degli ultimi undici anni i , e 
e -+- 32, 3 si ebbero nei gioir 
In quattro giorni solamente si ebbe pioggia, in 


-23,5; i valori estremi —l— 11,6 


32,3 si ebbeio nei giorni 2 e 12. ^ ^ egg . tempora i esca , e l’altezza dell’acqua raccolta fu di mm. 55, 4. 


Il vento fu gagliardo nel pomeriggio del primo giorno del mese, in seguito sempre 
11 seguente quadro dà il numero delle volte che il vento spirò nelle singole direzioni. 

ese se sse s ssw sw wsw w 

6 68135 5 7 3 


N NNE 
10 9 


ENE 

28 


WNW 

1 


NW 

3 


NNW 

4 


OTAZIONI ED AVVERTENZE. 

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un P?_ lorte,^3^fo .À„i.unnnstt> a rr 


..... - . pena sensibile; 2 un ft P t ?s^«mutisovrapposte a modo disponente alle lettere adoperate per la 

Forma delle nubi: m indica cumuli; r cirri; i strati; n nembi 6 ‘df/oveTed indicano la situazione rispettiva in cu. quelle forme prevalgono. 

forma delle nubi, significano: A orizzonte; z zenit; n nord^ es , ^^“^nte. 

nr indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta, no 'ne . temp0 ralesca ; gr grandine. 

P9 pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta, pt pioggia tempo 
nv neve; br brina; rg rugiada, 
uè osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Lo altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri. evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 

La Pàfola direzione designa il luogo, dove il vento va; se s* vuo >p 

Por ! econdo cbe questi numeri sono minori o maggiori ai leu. ^ pasga f ra due osservazioni consecutive. 

p er le osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo cne P 






























MESE 

Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 

ed all'altitudine di metri 276 

IN MILLIMETRI 


6 

9 

12 

3 

6 

9 


antim. 

antim. 

merid. 

polii. 

pom. 

pom. 

1 1 

40,7 

40,7 

39,9 

38,3 

38,3 

37,6 

2 

39,9 

40,3 

10,4 

40,3 

40,3 

41,4 

\ 3 

42,4 

42,1 

42,8 

40,4 

40,0 

40,4 

i\ 4 

40,8 

40,7 

40,3 

39,5 

39,4 

40,1 

l) 5 

40,5 

40,4 

39,1 

39,5 

39,2 

39,4 

2 | 6 

39,1 

39,2 

39,3 

38,7 

38,6 

39,5 

r j 7 

41,0 

41,7 

41,7 

41,3 

41,0 

41,9 

( 8 

42,7 

43,0 

42,3 

41,6 

41,0 

41,7 

9 

41,8 

42,2 

41,6 

40,6 

40,7 

41,1 

V io 

42,3 

42,5. 

42,2 

41,2 

40,5 

41,1 

/ 11 

41,8 

41,9 

41,4 

40,1 

39,5 

40,2 

I 12 

39,9 

39,9 

39,3 

37,8 

37,1 

37,3 

4 13 

37,0 

36,9 

36,2 

34,9 

35,4 

35,2 

SI 14 

35,6 

35,9 

35,6 

34,6 

34,3 

35,3 

a ■ 15 

37,5 

37,6 

36,6 

35,1 

35,4 

35,9 

|V 16 

39,8 

40,8 

41,0 

40,3 

40,3 

40,9 

| .17 

41,4 

41,4 

41,0 

40,5 

40,3 

40,8 

“/ 18 

41,1 

41,6 

41,3 

41,5 

41,1 

41,5 

( 19 

42,2 

42,3 

42,1 

41,1 

41,0 

41,7 

20 

41,3 

41,0 

40,2 

38,6 

38,1 

38,4 

1 21 

38,3 

38,0 

37,6 

36,5 

35,5 

36,3 

l 22 

37,0 

37,1 

36,7 

35,7 

35,5 

35,6 

\ 23. 

35,2 

35,3 

34,9 

33,9 

34,2 

35,3 

A 24 

34,9 

35,1 

34,2 

34,0 

34,2 

35,3 

8] 25 . 

36,9 

37,3 

36,9 

36,8 

37,4 

38,1 

a 26 

39,2 

40,2 

39,9 

39,2 

38,8 

40,3 

£ ] 27 

41,6 

4M 

41.1.7 

39,6 

38,8 

39,6 

* 1 28 

40,5 

40,4 

39,9 

38,7 

38,4 

39,3 

1 29 

40,3 

40,3 

40,5 

40,3 

40,3 

41,6 

[30 

44,9 

45,2 

ii.s 

43,4 

42,6 

43,0 

l 31 







( (* Decade 

41,1 

4L,3 

41,0 

40,1 

39,9 

40,4 

.2 )2 a Decade 

39,8 

39,9 

39,5 

38,4 

38,3 

38,7 

5 /3 J Decade 

38,9 

39,0 

38,6 

37,8 

37,6 

38,4 

( Mese.. 

39,9 

-40,1 

39,7 

38,8 

38,6 

39,2 


CENTESIMALI 


. MILLIMETRI 


antim. antim., . merid. pom. 



24,4 22,6 14,7 


23,6 

23,4 


24,4 19,2 29,1 


28,1 

30,0 

30,2 


28,0 25,4 18,6 

23,6 19,4 


12,55 

10,05 

11,88 

12,81 

13,46 

12,67 

11,57 

14,49 

13,02 

14,85 

15,59 

15,36 

15,36- 

. 14,67 

14,90 



52f 





























































































































































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE GIUGNO 1877 





Linea della tensione del vapore 








































































































































































































































































Anno XII. 


LUGLIO 1877 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 


DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO OELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IKIESE DI LUGLIO 

La pressione atmosferica in questo mese ha per valor medio 37,49, che supera il valor medio della pressione atmosferica di 
Luglio degli ultimi undic! anni di mm. 0, 50. Essa variò alquanto nella prima quindicina, poco e lentamente nella seconda, 
ed i valori estremi osservati sono: 


Giorni del mese. 

1 . 


10 . 
22 
30 


Massimi. 

43,0 
39,9 
, 44,1 
39, 4 
44, 


Giorni del mese. 


8 . 
15 . 
25 
31 


Minimi. 

34.8 
34.3 

26.8 
32,9 
40, 3. 


U temperatura vari), fra + H,8 e + 29,2; limitile si ebber “ “X/mediò di 1.3. 

11 valor medio della temperatura in questo mese e -4- 23, 0, ed e miei io 

Nove furono i giorni con pioggia, e b * ™ a rre 1»e»*» «elio singole direrioni 

U vento in tutto il mese fu sempre debole ; nel solo giorno i » ai ui<m v 

ò data dal seguente quadro: 


N NNE NE ENE E ESE SE 
21 19 69 27 16 1 2 


SSW SW WSW W WNW NW NNW 

4 3 14 13 4 


notazioni ed 


avvertenze. 


Intensità inedia del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un P° f ° rt ®’u/nti^sovrappVste a modo d’esponente alle lettere r mp P n?e!alsonó a 
Forma delle nubi :m indica cumuli; r cirri; * strati; n J.l .nd TovJsti ed indicanola situazione rispettiva m cui quelle forme prevalgono, 

forma delle nubi, significano: h orizzonte; s.zenit; n n 0 n r fX;f »Mo all’orizzonte. 

Il lndlca nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; norot^pt pioggia temporalesca; gr grandine. 

Pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta, pi p gg h , 

Le 0 TO neye - ; b . r brina; rg rugiada. 

Le ^ ezze baròmetóche^^sono 1 dlminuRe 0 di 7( )° ™}}} ime ‘ a i caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 

La £EF"^ donde viene, bisogna aggiungere o togliere ,80 ai numeri di gradi del Bollettino, 

P a „ ro ‘ a direzione designa il luogo dove ri vento va, se si vuoi h . . . 

Per e L° nd0 che questi numeri sono minori o maggiori di 180. he pagga f ra due osservazioni consecutive. 

er le osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo cne v 
























LUGLIO 



Tensione del Vapore 

IN HILLIMBTHI 

Umidita 

IN CBN 



0 

9 

12 

3 

e 

9 

6 

9 

12 

minima 

massima 


antim. 

merid. 

poni. 

pom. 


ant. 


mer. 

20,5 

25,9 

10,52 

13,62 

12,76 

13,46‘ 

15,47 

14,15 

72 

68 

58 

18,8 

29,2 

14,51 

15,30 

14,27 

13,14 

14,75 

14,65 

74 

72 

56 

18,4 

23,8 

15,78 

15,12 

13,73 

13,26 

11,15 

11,19. 

94 

89 

71 

16,8 

26,0 

12,16 

12,01 

11,93 

13,68 

15,96 

15,29 

65 

60 

55 

18,9 

26,7 

14,13 

13,54 

13,69 

13,38 

14,93 

14,80 

81 

69 

60 

17,5 

26,2 

14,85 

16,16 

13,12 

14,87 

15,23 

16,70 

88 

82 

62 

18,7 

28,8 

12,57 

15,79 

15,27 

16,21 

9,75. 

16,45 

57 

78 

63 

18,5 

27,6 

14,96 

14,40 

12,85 

12,25 

11,98 

14,19 

85 

72 

56 

17,7 

24,3 

8,82 

9,66 

8,07 

9,37 

10,09 

8,19 

46 

51 

40 

15,7 

23,3 

'10,97 

9,42 

10,44 

10,55 

11,06 

11,73 

73 

58 

58 

15,6 

26,4 

11,22 

11,19 

12,32 

12,93 

14,14 

14,10 

70 

57 

56 

18,6 

28,0 

14,40 

13,57 

12,67 

13,09 

14,95 

13,28 

80 

65 

54 

18,9 

25,2 

13,94 

14,43 

12,68 

17,32 

16,40 

16,92 

81 

75 

66 

19,6 

26,6 

16,68 

15,23 

15,42 

14,92 

14,23 

15,04 

85 

69 

62 

18,9 

21,2 

15,02 

15,60 

15,16 

15,74 

16,16 

15,43 

89 

91 

85 

17,2 

26,9 

14,61 

15,58 

12,17 

12,67 

13,90 

9,79 

94 

85 

58 

15,4 

24,4 

12,43 

12,41 

12,10 

11,74 

13,49 

12,28 

69 

62 

62 

14,8 

27,1 

11,58 

4,07 

3,88 

4,89 

9,90 

10,41 

70 

19 

16 

15,8 

25,0 

11,00 

11,08 

10,74 

11,38 

11,75 

12,91 

67 

60 

55 

17,5 

27,9 

12,01 

12,97 - 

12,06 

14,44 

14,40 

13,57 

76 

61 

51 

18,2 

27,6 

12,92 

15,22 

14,64 

13,59 

14,37 

14,79 

69 

73 

61 

19,9 

28,6 

15,35 

14,60 

14,59 

14,40 

15,56 

15*67 

76 

66 

56 

21,4 

28,9 

16,38 

16,51 

15,57 

15,89 

17,37 

1.7,20 

82 

71 

58 

20,4 

28,5 

15,77 

15,01 

14,15 

14,91 

15,97 

16,22 

80 

64 

65 

17,4 

24,3 

12,73 

13,57 

12,91 

14,18 

10,57 

11,19 

81 

81 

66 

18,1 

28,2 

8,72 

10,63 

9,23 

7,77 

10,65 

11,87 

42 

49 

39 

16,9 

28,1 

11,67 

12,32 

11,71 

10,83 

13,04 

13,86 

60 

56 

46 

17,5 

25,5 

10,83 

14,20 

13,28 

11,14 

12,18 

12,05 

66 

70 

60 

17,9 

26,4 

12,47 

13,54 

13,03 

13,29 

13,32 

12,44 

73 

61 

55 

18,2 

28,0 

12,83 

14,65 

13,45 

14,38 

15,22 

15,13 

78 

70 

55 

. 21,5 

28,3 

15,01 

12,91 

12,92 

13,16 

14,11 

15,13 

78 

56 

51 

1 

18,1 1 

26,2 

12,93 

13,50 

12,61 

13,02 

13,04 

13,73 

73 

70 

58 

17,2 

25,9 

13,29 

12,61 

11,92 

12,91 

13,93 

13,37 

78 

64 

56 

18,8 

27,5 

13,15 

13,92 

13,22 

13,05 

13,85 

14,14 

71 

65 

56 

18,1 

26,5 

13,12 

13,36 

12,61 

12,99 

13,61 

13,76 

74 

66 

57 


Altezza Barometrica 
alla temperatura ili 0 gradi 

all'altitudine di metri 2 


Temperatura esterna al Non 

IN GRADI CENTESIMALI 


f. 

9 

12 

3 

6 

9 

6 

| 9 

12 

3 

6 

antim. 

antim. 

merid. 

pom. 

poni. 

pom. 



merid. 

pom. 

pom. 

42,9 

43,0 

42,1 

40,7 

40,1 

39,6 

20,8 

22,2 

23,5 

23,3 

22,0 

39,2 

38,9 

37,8 

36,1 

35,6 

36,4 

21,5 

. 23,0 

25,8 

28,5 

21,0 

35,9 

35,4 

34,8 

35,0 

35,5 

36,6 

18,9 

19,2 

21,3 

22,8 _ 

23,4 

37,7 

38,1 

38,0 

37,4 

37,4 

38,4 

20,6 

21,8 

23,3 

25,1 

23,7 

39,2 

39,7 

39,3 

38,5 

38,8 

39,3 

19,6 

21,6 

24,0 

25,6 

20,9 

38,7 

39,9 

38,9 

37,9 

37,4 

38,4 

18,5 

21,5 

22,7 

25,1 

24,6 

37,7 

37,9 

37,1 

36,4 

35,7 

36,0 

19,5 

22,2 

25,0 

27,2 

27,9 

35,3 

35,9 

34,6 

34,3 

34,5 

37,5 

19,5 

22,0 

24,3 

27,0 

22,7 

42,1 

42,9 

43,4 

43,0 

42,7 

43,7 

21,0 

21,1 

22,2 

23,6 

23,3 

43,8 

44,1 

43,7 

42,2 

41,6 

42,1 

17,2 

18,5 

20,2 

22,2 

22,7 

41,8 

41,6 

41,0 

39,7 

39,2 

39,6 

18,2 

21,6 

23,6 

25,6 

24,9 

40,0 

40,0 

39,9 

38,9 

38,5 

38,5 

20,1 

22,7 

24,6 

26,6 

25,8 

38,5 

38,1 

37,4 

36,8 

36,4 

36.8 

19,4 

21,3 

23,3 

24,8 

24,0 

36,2 

35,6 

34,5 

32,4 

32,1 

32,1 

21,6 

24,3 

25,7 

22,0 

21,0 

30,7 

29,9 

29,1 

27,8 

26,8 

26,9 

19,2 

19,2 

20,0 

20,4 

20,8 

28,5 

29,3 

29,7 

29,2 

29,0 

31,5 

17,8 

20,5 

22,8 

24,7 

24,2 

35,0 

35,7 

35,2 

35,0 

34,5 

34,9 

19,9 

21,9 

21,4 

22,9 

22,2 

34,8 

34,6 

35,5 

34,9 

34,8 

35,9 

18,7 

23,0 

23,7 

25,7 

26,1 

35,6 

35,4 

31,6. 

33,4 

32,7 

33,4 

18,6 

20,7 

22,6 

24,2 

24,2 

35,1 

36,0 

36,0 

35,9 

36,1 

37,3 

18,0 

22,7 

24,8 

27,3 

26,7 

38,8 

38,8 

38,7 

38,1 

37,9 

38,4 

20,8 

22,7 

24,8 

27,0 

26,3 

39,3 

39,4 

38,8 

38,1 

37,9 

38,5 

21,9 

23,7 

26,4 

28,5 

27,5 

38,0 

38,3 

37,6 

36,4 

35,8 

36,7 

21,8 

24,4 

26,8 

28,5 

27,1 

36,5 

36,7 

36,4 

36,1 

35,2 

34,7 

21,7 

24,6 

26,0 

27,0 

27,0 

32,9 

53,8 

34,0 

33,7 

34,2 

35,9 

17,8 

19,0 

21,6 

22,4 

23,4 

37,7 

38,4 

38,2 

37,4 

37,2 

37,9 

22,5 

23,3 

24,7 

27,1 

26,6 

37,7 

37,7 

37,2 

36,0 

36,0 

37,2 

21,4 

23,6 

' 25,9 

27,7 

25,6 

38,3 

39,2 

39,1 

38,4 

38,3 

39,3 

18,6 

22,1 

23,7 

25,1 

24,6 

41,1 

41,5 

41,4 

41,4 

41,3 

42,2 

19,3 

23,7 

24,9 

26,0 

24,7 

43,9 

44,3 

43,8 

42,8 

43,4 

43,3 

18,5 

22,8 

25,2 

27,3 

26,8 

43,6 

43,5 

42,7 

41,1 

40,3 

40,7 

21,4 

24,3 

25,8 

27,6 

26,9 

39,3 

39,6 

39,0 

38,1 

37,9 

38,8 

19,7 

21,3 

23,2 

25,0 

23,2 

35,6 

35,6 

35,3 

34,4 

34,0 

34,7 

19,1 

21,8 

23,2 

24,4 

24,0 

38,9 

39,2 

38,9 

38,1 

37,9 

38,6 

20.5 

23,1 

25,1 

26,7 

26,0 

38,0 

38,2 

37,8 

36,9 

36,6 

37,4 

19,8 

22,1 

23,9 

25,4 

24,5 


1 1 * Decade 
2* Decade 
3*Decade 
Mese. 













































































































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE LUGLIO 1877 











































































































































































































Anno XII. 


AGOSTO 1877 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL fflESE DI AGOSTO 

La pressione atmosferica in questo mese non si scostò molto dalla pressione normale, ed il suo valor medio 37 38 supera ap¬ 
pena di mm. 0,29 la media delle pressioni osservate in Agosto negli ulUmi undici anni. Le sue variazioni furono frequenti 


peua U. mm, v,** __J pressioni osservate in Agosto negli 

ed il quadro che segue dò i valori estremi delle più ragguardevoli: 
Giorni del mese. 

& .... 

19 .... 

25 .... 


Bissimi 

39,5 

41,2 

41,7 

41,9 

41,0 


Binimi. 
29, 1 

33.6 

35.7 
36,0 


31 . 35,3. 

U temperatura ai mattone assai elevala; ed il suo valor medio + 24,3 supera la media temperatura dello «corso Luglio di ( 3; 
di Giugno di 0,8; e quella di Agosto dello scorso undecennio di 1,8 I suoi valor, estremi + U,3 e + 31,1 s, ebbero 
nei giorni 4 e 29. 

Sei furono i giorni con pioggia, e l’acqua caduta raggiunse l’altezza di mm. 22, 9. 

Non si ebbe vento forte e la sua frequenza nelle singole direzioni è data dal seguente quadro : 

N nne ne ene e ese se sse s ssw sw wsw w wnw nw nnw 

23 23 73 18 11 1 0 2 2 2 3 2 4 3 2 8 


NOTAZIONI E» AVVERTENZE. 

Intensità media, del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un P° fo ^ ° m odo d’esponente alle lettere adoperate perla 

fH d ? l \? nub ì: » indica cumuli;.r erri; , strati; » ™nb>; « ^‘^^““d indicanoìa situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono, 
forma delle nubi, significano: h orizzonte; «.zenit; n nord, e est, i sua, o uve» , 
nr indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo *pmnoralesca; or grandine. 

P9 pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia te p 
no neve ; br brina; rg rugiada, 
t® esservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

s ass-s»; ™ « wr»*» ,»««»*, « *«**»» '• »p»-•••'««»»• 

^daS^SESlflStSuC; Ìl“lsr»,-K?v“u«p«. donde.», bisogne og8iuntt.ro . togliere ISOoi nume,, d, grod, del BotletMo, 

<•»* " a d ” <, “ rralor,i 
























































n 

((| 




6 | 

9 

12 

3 

6 

9 



6 

9 

12 

3 

6 

9 

6 

# 

13 

3 




ntini* 

nerid. 

pom. 

pom. 

pom. 


antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

minima 

massima 

antim. 

antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

ani. 

ant. 

mer. 

pom. 

1 

« 

39,5 

39,1 

38,1 

36,0 

34,8 

35,1 

22,0 

24,7 

27,4 

28,5 . 

27,4 

25,6 

20,9 

29,1 

14,59 

14,71 

14,50 

13,58 

16,33 

15,42 

72 

62 

52 

46 

59 


32,9 

32,5 

31,7 

29,8 

29,1 

30,5 

22,1 

24,5 

26,7 

28,0 

30,0 

23,1 

20,0 

30,4 

15,35 

15,13 

1$,02 

16,63 

8,08 

13,92 

76 

65 

60 

58 

25 

3 

34,2 

35,5 

35,4 

34,6 

34,6 

35,6 

23,0 

21,2 

22,7 

24,5 

23,6 

21,1 

19,3 

24,8. 

6,48 

6,74 

6,85 

6,45 

8,36 

10,24 

30 

-35 

33 

28 

38 

> 4 

37,0 

36,7 

35,9 

34,6 

34,6 

35,7 

15,8 

19,5 

22,1 

24,3 

24,3 

21,6 

14,3 

25,0 

9,83 

10,49 

*9,78 

10,23 

12,12 

11,73 

71 

61 

48 

44 

53 

5 

38,3 

39,1 

39,2 

38,7 

38,8 

39,4 

18,1 

20*8 

22,7 

24,5 

23,9 

22,5 

17,4 ■ 

25,5 

12,39 

12,77 

12,17 

11,83 

13,10 

12,99 

78 

68 

58 

51 

581 

6 

40,3 

41,0 

41,2 

39,6 

39,4 

41,0 

19,0 

19,2 

21,9 

25,1 

25,0 

23,2 

18,8 

25,9 

13,75 

13,75 

14,32 

13,78 

13,74 

15,30 

81 

81 

72 

57 

51 5 

7 

40,0 

39,7 

38,7 

37,0 

36,3 

37,3 

20,5 

22,8 

24,8 

26,0 

25,0 

22,3 

18,5 

26,9 

13,52 

12,97 

13,36 

14,02 

13,08 

14,46 

73 

6) 

56 

54 

51 I 

' 8 

36,5 

36,6 

36,7 

36,0 

35,4 

35,4 

20,3 

20,5 

21,1 

23,2 

21,9 

20,4 

18,3 

23,8 

14,44 

15,58 

14,43 

14,19 

15,31 

14,28 

79 

85 

75 

65 

Il 4 

9 

34,0 

34,9 

34,6 

34,4 

34,3 

35,6 

18,8 

20,5 

22,9 

25,5 

25,3 

22,9 

17,5 

26,7 

13,53 

14,60 

14,22 

13,00 

13,95 

14,43 

82 

80 

71 

53 

51 « 

. HO 

363 

37,4 

36,9 

36,1 

36,2 

37,3 

18,3 

22,1 

24,3 

25,6 

24,5 

23,0 

17,4 

26,4 

13,08 

15,58 

15,08 

14,74 

15,41 

15,82 

82 

77 

66 

59 

66 4 

HI 

37,2 

36,8 

35,8 

34,2 

33,6 

34,9 

20,4 

23,3 

25,1 

26,2 

23,0 

19,8 

18,8 

26,6 

15,08 

14,00 

14,08 

15,82 

16,50 

14,59 

82 

65 

58 

62 

111 

a& 

34,5 

34,9 

34,7 

34,2 

34,1 

34,9 

20,2 

22,5 

23,7 

25,1 

24,9 

22,5 

18,0 

25,8 

14,08 

14,34 

10,76 

12,69 

12,22 

14,94 

78 

70 

49 

52 

51 l 

i A3 

353 

36,6 

36,4 

35,9 

36,1 

36,4 

20,3 

21,8 

23,3 

24,8 

• 24,2 

22,6 

19,5 

25,6 

14,60 

13,64 

14,29 

13,86 

15,25 

15,55 

80 

69 

65 

58 

66 3 

\ a4 

37,3 

37,6 

37,0 

36,4 

37,1 

37,3 

20,8 

23,1 

25,0 

22,5 

22,6 

19,6 

19,6 

25,9 

15,42 

15,24 

13,74 

16,70 

14,88 

13,20 

82 

71 

57 

81 

111 

) as 

383 

38,4 

38,0 

37,4 

36,9 

37,3 

18,5 

22,0 

23,7 

26,7 

26,7 

24,0 

17,5 

■27,7 

13,63 

14,26 

14,20 

14,46 

15,15 

15,50 

84 . 

71', 

64 

55. 

59 1 

\ - «e 

38,0 

38,3 

38,2 

37,3 

36,8 

37,6 

19,7 

24,0 

25,9 

27,5 

27,0 

25,0 

18,8 

28,5 

12,53 

15,03 

15,30 

14,54 

15,27 

14,76 

72 

66 

60 

52 

561 

i a? 

37,6 

37,3 

37,3 

36,1 

35,6 

36,5 

21,9 

24,3 

26,5 

28,5 

28,3 

25,1 

20,6 

3Q,3 

15,62 

15,08 

16,64 

16,38 

17,37 

17,93 

77 

66 

63 

56 

59» 

/ as 

39,2 

39,8 

39,5 

38,5 

38,5 

39,4 

20,4 

23,6 

26,0 

28,4 

28,0 

25,9 

19,8 

29,1 

15,58 

16,65 

15,36 

15,47 

17,18 

17,38 

85 

75 

60 

53 

60» 

19 

41,1 

41,7 

41,1 

40,8 

41,1 

41,5 

22,0 

24,7 

27,7 

29,4 

28,9 

26,8 

20,9 

30,0 

16,26 

17,28 

15,79 

17,13 

17,63 

18,67 

81 

73 

56 

55 

581 

V 20 

413 

41,5 

40,8 

40,1 

39,2 

39,2 

23,2 

26,0 

28,9 

29,2 

27,9 

26,2 

22,5 

30,2 

•17,66 

17,86 

17,63 

17,96 

19,46 

19,81 

80 

70 

58 

58 

68 1 

r ai 

39,2 

39,6 

38,5 

37,3 

36,2 

36,8 

23,4 

25,2 

27,4 

28,7 

27,9 

25,8 

22,9 

29,4 

18,01 

16,37 

15,02 

16,44 

17,93 

18,85 

82 

67 

54 

55 

62 1 

l 22 

37,1 

37,7 

37,2 

36,1 

35,8 

36,2 

22,0 

24,2 

26,3 

27,2 

26,3 

24,8 

21,0 

27,6 

17,07 

16,2$ 

16,46 

17,86 

18,23 

18,47 

84 

71 

64 

61 

10 " 

1 23- 

36,4 

37,9 

37,4 

36,7 

35,7 

37,2 

21,6 

22,1 

22,0 

23,4 

23,7 

20,1 

20,1 

25,2 

17,02 

17,23 

17,75 

17,13 

11,88 

15,49 

87 

85 

88 

78 

53 

\ 24 

373 

38,3 

38,2 

37,7 

37,8 

39,1 

19,2 

22,4 

25,3 

27,4 

26,4 

22,8 

18,5 

' 27,7 

13,53 

11,67 

12,69 

11,89 

12,22 

14,76 

79 

71 

52 

43 

41 1 

J 25 

40,4 

41,3 

41,9 

39,7 

39,2 

38,9 

18,4 

22,8 

25,2 

27,0 

25,5 

24,2 

18,1 

27,4 

12,65 

15,43 

16,02 

14,91 

.17,38 

18,06 

87 

73 

•66 

55 

69 < 

( 26 

38,6 

38,5 

37,8 

37,0 

36,8 

37,3 

22,0 

24,3 

.27,5 

28,5 

27,8 

25,2 

21,9 

29,0 

17,12 

17,34 

17,80 

16,93 

17,68 

18,54 

85 

75 

63 

58 

62 3 

i 27 

38,2 

38,9 

39,0 

38,4 

38,4 

39,3 

22,8 

24,5 

27,6 

29,4 

28,8 

25,7 

21,5 

30,1 

17,02 

16,51 

14,90 

14,20 

12,72 

15,65 

80 

71 

53 

45 

43 • 

‘ 1 28 

41,0 

41,4 

40,5 

39,2 

38,6 

39,1 

21,4 

24,0 

26,5 

28,7 

27,7 

25,3 

20,5 

29,1 

13,99 

15,84 

16,82 

16,81 

17,31 

17,32 

72 

71 

64 

57 

61 * 

1 29 

38,3 

'38,2 

37,4 

36,0 

35,6 

36,3 

23,0 

25,9 

28,7 

30,3 

29,6 

26,1 

21,9 

• 31,7 

16,55 

16,95 

14,92 

15,45 

15,21 

17,19 

76 

66 

50 

47 

48 * 

f 30 

37,1 

37,6 

36,7 

35,5 

35,6 

35,9 

22,4 

25,3 

28,0 

30,0 

28,1 

26,2 

21,5 

30,3 

16,36 

16,66 

16,63 

17,46 

18,38 

17,86 

79 

68 

58 

54 

63 ‘ 

l 31 

36,2 

36,4 

36,1 

34,6 

34,6 

35,3 

22,2 23,7 

26,7 

27,5 

23,4 

22,1 

21,8 

29,3 

17,17, 

16,31 

16,60 

15,73 

13,18 

15,79 

84 

74 

63 

57 

60 ' 

( 1 “ Decade 

37,0 

37,3 

36,8 

35,7 

35,4 

36,3 

19,8 

21,6 

23,7 

25,5 

25,1 

' 22,6 

18,2 

26,4 

12,70 

13,23 

12,97 

12,84 

12,95 

13,86 

72 

67 

59 

51 

! 

i 12“ Decadi 

38,1 

38,3 

37,9 

37,1 

38,9 

37,5 

20,7 

23,5 

25,6 

26,8 

26,1 

23,7 

19,6 

28,0 

15,05 

15,34 

14,78 

15,20 

16,09 

16,23 

80 

70 

59 

58 

: 

t 13» Decadi 

: 38,2 

38,7 

38,3 

37,1 

36,7 

37,4 

21,7 

24,0 

26,5 

28,0 

26,8 

24,4 

20,9 

28,8 

16,04 

16,05 

15,96 

15,89 

15,65 

17,09 

81 

72 

61 

56 

58 3 

f lese.. 

373 

38,1 

37,7 

36,6 

37,0 

37,1 

20,8 

23,1 

25,3 

26,8 

26,0 

23,6 

19,7 

27,8 

14,64 

14,91 

14,62 

14,69 

14,92 

15,77 

78 

70 

60 

55 

58 '' 


























































































































































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE AGOSTO 1877 
















































































































































































































Anno XII. 


SETTEMBRE 1877 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
dell’università di torlno 


-~»«/UU\nAnw--;— 

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI SETTEMRRE 


La media 36, 94 delle altezze barometriche osservate in questo mese è inferiore alla media di Settembre degli ultimi undici anni 
scorsi di mm. 1,44. 

Le oscillazioni più ragguardevoli della colonna barometrica sono le seguenti : 


Giorni del mese. Minimi. 

3. 32,3 

9. 33,6 

17. 31,9 

22. 25,2 


Giorni del mese. Massimi. 

6. 42,0 

14. 43,8 

19. 37,5 

27 . 45,1 



La temperatura ha per valor medio + 18,4 ed è inferiore a quello di Settembre dello scorso undecennio di M suoi valori 
estremi si ebbero nei giorni 3 e 28, e furono ■+* 29,1 e -t- 5, 5. * 

Si ebbe pochissima pioggia in tre giorni e l’altezza dell’acqua caduta fu di mm. 4,3. 

Il vento non fu mai gagliardo. 

Il quadro seguente dh il numero delle volle che spirò nelle diverse direzioni. 


N NNE NE ENE E ESE SE SSE S 

12 38 4 155 2 3 5 5 


SSW SW WSW W WNW NW NNW 
6 8 2 4 0 9 4 


notazioni ed avvertenze. 

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po' ® *tì^òvrapposte^modo d’esponente alle lettere adoperate per la 

risp&ttv* In cui quel.e preva^no. 

» girottapioggia temporalésca ; gr grandine. 

"" ‘ * giada. 


;i riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 


/, br brina; rg rugiac 

f~ iasioni sono fatte a tempo veru lupaie. 

•S5S«S^I^% , ^S£Ì^J , aÌ^a3SSSS"<Aaat. e dell’acqua c.por.u, 

>* Jsnszjtsi ti 'iu» g s7ov. d il ars ."“«.ì ^ «■««, **** «» « ™ « «<■« « »**»* 

* p ““ due “ D “ cu “' e ' 



























SETTEMBRE 


Giorni 

del 

MESE 

Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
ed all'altitudine di metr 
IN MILLIMETRI 

i 276 


6 

9 

12 

3 

6 

9 


antim. 

antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

/ 1 

36,7 

36,8 

36,3 

35,0 

34,8 

35,2 

( 2 

35,3 

35,5 

35,0 

33,5 

33,0 

33,6 

1 3 

33,7 

34,3 

33,6 

32,4 

32,3 

32,5 

Il 4 

34,4 

35,3 

35,2 

34,4 

34,8 

36,6 

! 5 

40,4 

41,4 

40,6 

39,4 

39,6 

39,7 


42,0 

42,8 

',2,1 

’ 40,2 

39,6 

40,0 

li 5 

39,0 

39,3 

38,8 

37,9 

37,5 

38,5 

*■/ 8 

35,9 

36,2 

36,0 

35,3 

35,4 

35,6 

9 

35,7. 

35,9 

35,1 

33,9 

33,6 

34,5 

\ 10 

35,9 

36,2 

36,1 

36,0 

36,4 

37,7 

/ 11 

39,6 

40,8 

40,9 

40,4 

40,3 

40,9 

12 

41,3 

41,8 

46 

40,5 

40,4 

40,9 

A 13 

41,5 

41,5 

41,1 

40,3 

40,6- 

41,4 

gl (4 

43,3 

43,8 

43,2 

41,9 

41,8 

42,1 

s) 15 

41,3 

41,2 

40,0 

38,2 

37,6 

37,3 

1 >6 

35,4 

35,4 

34,7 

33,8 

33,2 

33,6 

§ 17 

33,0 

33,0 

32,6 

31,9 

32,5 

34,6 

"/ 18 

36,1 

36,7 

35,1 

35,2 

35,1 

36,6 

( 19 

37,4 

37,5 

36,7 

34,1 

33,2 

33,4 

\ 20 

30,8 

31,0 

30,3 

29,8 

29,0 

30,0 

1 21 

29,9 

30,5 

30,0 

28,6 

27,7 

27,8 

22 

26,5 

27,0 

26,5 

25,4 

25,2 

26,2 

l 23 

28,1 

29,7 

30,3 

30,6 

32,1 

33,9 

4,1 24 

34,6 

35,4 

35,4 

34,5 

34,6 

35,3 

11] 25 

36,3 

35,8 

36,4 

35,4 

35,4 

36,4 

26 

39,1 

40,3 

41,7 

41,2 

41,8 

43,3 

2 j 27 

44,3 

45,1 

44,5 

42,9 

42,6 

43,9 

* 1 28 

44,1 

44,9 

44,3 

43;4 

43,0 

43,8 

/ 29 

44,1 

44,3 

43,5 

41,5 

41,2 

41,9 

f 30 

41.7 

42,0 

41,6 

40,3 

40,4 

40,9 

l 31 







|l a Decade 

36,9 

37,4 

36,9 

35,8 

35,7 

36,4 

.S )2 a Decade 

•a / 

38,0 

38,3 

37,6 

36,6 

36,4 

37,1 

S )3 a Decade 

36,9 

37,5 

37,4 

36,4 

36,4 

37,3 

( Mese.. 

37,2 

37,7 

37,3 

36,3 

36,1 

36,9 


Tensione del Vapore 

IN MILLIMETBI 

6 

9 

t2 

3 


9 

anlim . 

antim . 

merid . 

pom . 

pom . 

pom . 

13,97 

16,11 

14,27 

15,02 

15,88 

16,49 

15,70 

15,74 

15,38 

15,07 

15,10 

15,24 

14,03 

14,83 

13,20 

11,69 

5,88 

11,13 

7,20 

4,29 

6,34 

5,07 

7,22 

8,61 

7,48 

8,87 

8,57 

8,03 

8,91 

8,35 

9,15 

9,51 

8,87 

8,48 

. 10,39 

10,22 

10,50 

9,26 

8,81 

9,55 

10,78 

8,85 

11,59 

12,00 

11,17 

11,70 

12,16 

12,40 

13,29 

12,22 

11,79 

10,96 

12,96 

10,96 

9,81 

10,73 

10,14 

9,35 

10,57 

11,39 

10 , 17 . 

12,22 

12,00 

12,43 

13,26 

13,58 

13,06 

13,57 

12,92 

12,24 

13,37 

13,91 

13,08 

14,07 

12,16 

12,11 

13,78 

13,10 

13,44 

I3;96 

13,22 

12,90 

14,32 

14,22 

12,49 

13,89 

13,87 

12,18 

13,50 

13,51 

13,08 

13,34 

12,85 

9,68 

9,35 

10,27 

10,96 

11,25 

12,84 

10,88 

10,36 

11,77 

10,31 

10,06 

7,96 

7,80 

6,16 

6,82 

8,47 

8,00 

8,67 

7,66 

8,54 

8,84 

8,58 

9,96 

8,14 

7,80 

• 9,05 

• 9,12 

8,44 

9,31 

9,96 

10,15 

10,23 

7,17 

10,37 

11,81 

11,08 

10,07 

12,10 

11,81 

10,28 

8,20 

7,80 

8,86 

8,98 

9,08 

8,50 

8,57 

8,42 

9,51 ’ 

7,94 

8,94 

7,70 

8,33 

7,52 

5,83 

6,24 

7,37 

7,84 

7,78 

6,64 

6,75 

6,99 

7,47 

6,51 

5,54 

5,70 

5,50 

4,99 

6,27 

5,70 

6,16 

5,35 

5,13 

6,15 

6,18 

5,88 

6,35 

6,27 

5,55 

5,54 

5,27 

6,00 

6,53 

6,40 

6,00 

7,69 

7,23 

11,27 

11,36 

10,85 

10,49 

10,98 

11,36 

11,36 

12,03 

11,46 

. 10,57 

11,17 

11,51 

7,72 

7,86 

7,51 

7,33 

7,68 

7,68 

10,12 

10,41 

9,94 

9,46 

9,95 

10,18 


Temperatura esterna al Nor 

IN GUADI CENTESIMALI 


3 

6 

9 



pom . 

pom . 

pom . 

minima 

massima 

27,4 

26,0 

23,4 

19,3 

27,7 

25,5 

25,0 

23,1 

19,6 

26,4 

28,0 

y 27,2 

23,0 

18,4 

29,1 

25,3 

' 23,7 

20,4 

17,9 

25,7 

21,9 

20,5 

19,0 

12,6 

22,5 

20,6 

19,7 

18,0 

12,8 

21,4 

21,4 

20,6 

19,9 

16,2 

22,2 

21,9 

21,2 

20,4 

15,8 

22,6 

25,4 

23,5 

18,4 

16,9 

26,5 

24,5 

24,7 

20,7 

15,9 

25,8 

22,9 

21,7 

19,9 . 

12,9 

23,5 

24,0 

22,5 

21,1 

. 17,3 

24,8 

26,3 

24,5 

21.8 

17,9 

27,7 

25,3 

24,6 

21,8 

17,8 

26,0 

26,1 

25,4 

22,8 

16,9 

27,9 

26,2 

25,4 

23,0 

17,2 

27,0 

21,5 

20,7 

17,3 

16,7 

23,2 

20,9 

20,2 

17,6 

13,3 

21,5 

18,8 

17,7 

16,0 

12,9 

19,2 

20,8 

19,2 

16,4 

11,7 

21,5 

20,2 

19,5 

17,0 

10,5 

21,2 

20,9 

19,3 

16,9 

14,5 

21,9 

16,5 

13,6 

12,2 

11,2 

18,4 

13,4 

14,8 

14,0 

10,8 ’ 

16,0 

18,9 

17,3 

14,8 

8,7 

19,7 

13,6 

13,1 

12,5 

10,9 

15,2 

13,7 

13,4 

10,8 

10,1 

14,7 

15,2 

14,7 

12,0 

5,5 

16,5 

17,3 

16,5 

12,6 

6,3 

18,8 

17,6 

16,5 

12,4 

7,7 

4 . 8,6 

24,2 

23,2 

20,6 

16,5 

25,0 

23,3 

22,2 

19,8 

• 15,5 

24,2 

16,7 

15,9 

13,5 

9,6 

18,1 

21,4 

20,4 

18,0 

13,9 

22,4 









































































































































































































































































































































































































Anno XII. 


OTTOBRE 1877 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 

---vuuuuvuw—- 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IRESE DI OTTOBRE 

Il valor medio della preaeione almosferica io questo mese t 39, *1, esso sopera di mm. I, 91 la media di Ottobre degli oodici 


anni scorsi. 

Le variazioni della pressione non furono numerose ma quasi 


Giorni del mese. Massimi. 

1. 40,5 

6. 42,0 

14. 49,9 

21 . 46,8 

29 . 42, 5 


ragguardevoli; il quadro seguente ne dà i valori estremi: 


Giorni del mese. Binimi. 

3. 31,4 

8. 25,0 

17. 39,2 

25 . 32, 1 

30 . 37, 6 


La temperatura variò fra+18,9 e -h 3, 2, valori che si ebbero nei giorni 2 , il primo ; H, il secondo. 
11 suo valor medio -h 10, 6 è inferiore di 2, 4 alla media di Ottobre degli ubimi undici anni. 

Quattro furono i giorni con pioggia, e l’altezza dell’acqua caduta fu di mm. 44, 3. 

In tutto il mese il vento fu debole e la sua frequenza nelle varie direzioni è data dal seguente quadro: 


N NNE NE ENE E 
11 17 37 11 2 


ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 
, 31 41811 9 5 3 4 6 


IONI ED AVVEKTEN Z 


ludica calma; 1 apporla seoaibile; ? ."".-.f’If.e^lJS’livrapp'S 1 ” modo d’esponente alle lettere adoperate per la 
cum uli , r clr r.;,»^ • »<-!*■,’<&“r.SS dffmlÌ»A situarlo», rispettiva in cui quelle forme prevafgouo. 
. * » . • . viQ nebbia solo all’orizzonte. 


Intensità inedia del vento: 0 indica c 
Forma delle nubi: m indica cumuli; 
forma delle nubi, significano: h orizr_, 

nr ‘"dica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta ; no neDoia s “.‘“'‘ l jà tèmnoràìésca; gr grandine. 

Pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta, pt pio„gia t p 
nv neve; br brina; rg rugiada, 
r : °® ser vazioni sono fatte a tempo vero locale. 

* «■*«■'*• si * 1U 2< "• c “’ pre! ‘ ‘ ,7 

u PM C ,"iSrSS tl 'fuSgtóì Sr-Rol »pe« *»»'* *' n “ merl “ 

i , »rivi?Xzon n o'rp?chT“^ “” t “ > che pi “ ,r * d “ 




























OTTOBRE 


Tensione del Vapore 

IR MILLIMETRI 

6 

9 

42 

3 

6 

9 







6,87 

7,66 

7,14 

7,70 

7,88 

8,42 

7,28 

8,44 

7,65 

7,50 

8,97 

7,61 

7,56 

7,96 

8,96 

9,04 

9,57 

8,33 

7,97 

8,08 

8,69 

8,72 

9,03 

9,21 

8,75 

8,33 

7,95 

7,65 

8,76 

8,35 

7,59 

8,08 

7,62 

8,47 

8,56 

6,51 

6,87 

7,19 

7,19 

7,59 

7,53 

7,73 

7,07 

7,27 

7,11 

7,87 

8,71 

7,35 

5,52 

5,61 

7,17 

2,70 

2,46 

2,92 

4,21 

4,60 

4,00 

4,89 

6,08 

4,86 

4,64 

4,90 

5,37 

5,63 

5,87 

5,90 

5,26 

5,78 

6,09 

7,11 

7,97 

6 , 57 . 

5,98 

6,80 

7,59 

8,20 

8,23 

7,83 

6,79 

7,40 

7,72 

8,05 

9,56 

8,20 

. 6,65 

7,28 

7,97 

8,25 

8,66 

7,84 

6,28 

7,40 

7,06 

7,20 

8,65 

7,23 

5,49 

5,76 

4,32 

4,70 

3,41 

2,73 

3,94 

4,18 

5,02 

4,97 

6,09 

5,25 

4,58 

5,28 

5,17 

. 5,05 

5,25 

5,55 

5,18 

5,52 

5,35 

4,93 

5,82 

6,57 

4,77 

5,35 

5,21 

5,59 

6,55 

. 5,70 

4,89 

5,41 

5,48 

6,40 

7,01 

6,01 

4,99 

5,34 

6,10 

6,88 

6,79 

6,03 

6,18 

6,12 

6,86 

7,76 

7,33 

7,01 

7,23 

7,25 

8,20 

8,75 

7,97 

7,99 

7,71 

7,70 

7,97 

7,71 

8,02 

7,51 

5,29 

6,33 

7,08 

7,67 

8,66 

6,70 

6,04 

7,24 

7,96 

8,21 

8,45 

7,44 

5,50 

5,85 

6,74 

7.66 

7,47 

6,63 

7,16 

7,46 

7,68 

8,08 

8,26 

7,28 

6,47 

6,83 

7,85 

8,47 

8,50 

8,09 

6,97 

7,32 

7,35 

7,21 

7,75 

7,13 

5,48 

6,03 

6,17 

6,41 

6,95 

6,37 

6,02 

6,44 

7,01 

7,56 

7,73 

6,94 

6,15 

6,59 

6,85 

7,09 

7,49 

6,82 


Altezza Barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
all’altitudine di metri 17# 
IN MILLIMETRI 


Temperatura esterna al Nord 

IN GRADI CENTESIMALI 



6 

9 

12 

3 

6 

9 


| 9 

12 

3 

6 

9 



antim 

antim. 

merid 

pom. 

pom. 

pom. 

a V 


merid. 

pom. 

pom. 

pom. 

minima 

1 

40,3 

40,5 

40,1 

38,6 

38,4 

38,2 

9,5 

11,4 

15,1 

15,3 

14,4 

13,6 

8,8 

I 2 

34,6 

34,9 

33,3 

31,6 

31,6 

32,2 

9,3 

11,4 

15,5 

18,5 

17,0 

13,7 

9,1 

\ 3 

31,9 

32,7 

32,7 

31,4 

32,5 

33,5 

11,3 

12,7 

12,7 

14,7 

11,8 

9,7 

9,7 

\ 4 

35,3 

36,4 

38,3 

37,5 

38,0 

39,1 

10,6 

11,4 

11,8 

13,1 

12,8 

12,4 

9,4 

) 5 

39,9 

41,1 

41,2 

41,0 

41,2 

41,9 

11,0 

12,4 

15,4 

15,7 

14,3 

13,3 

10,8 

1 6 

41,6 

42,0 

40,9 

39,3 

39,5 

.39,5 

11,8 

11,8 

14,5 

16,7 

15,5 

13,9 

11,0 

1 7 

40,6 

40,7 

39,9 

38,3 

37,9 

37,8 

8,0 

8,7 

10,9 

12,9 

12,2 

10,7 

7,8 

/ 8 

32,1 

31,3 

28,4 

25,0 

25,0 

27,0 

8,8 

9,8 

12,2 

14,7 

12,7 

12,2 

7,6 

9 

29,3 

30,4 

31,0 

31,1 

32,1 

35,2 

6,4 

9,2 

12,8 

14,3 

12.1 

9,5 

6,2 

V 10 

36,9 

37,9 

37,7 

36,3 

36,5 

37,4 

5,6 

6,8 

10,6 

13,0 

11,1 

7,3 

4,4 

1 11 

37,1 

37,6 

36,9 

35,8 

35,8 

35,9 

3,8 

5,7 

9,5 

11,3 

10,9 

8,0 

3,2 

12 

36,8 

37,7 

37,6 

37,4 

38,2 

40,3 

5,1 

6,5 

11,0 

13,9 

13,3 

10,0 

5,0 

\ 13 

43,3 

44,7 

45,0 

44,7 

45,6 

46 8 

6,7 

8,3 

12,5 

15,0 

13,6 

11,4 

6,4 

1 14 

48,9 

49,9 

50,1 

49,1 

48,9 

49,2 

7,5 

9,0 

13,3 

16,4 

14,9 

11,6 

7,2 

J 15 

47,1 

47,0 

45,9 

43,9 

43,4 

43,0 

8,0 

9,4 

13,2 

16,6 

15,1 

12,3 

7,8 

I 16 

41,3 

42,0 

41,1 

40,0 

40,2 

40,2 

7,0 

9,1 

13,9 

17,7 

16,4 

12,7 

6,9 

/ 17 

39,2 

40,0 

40,3 

40,8 

’ 40,9 

43,0 

6,0 

9,4 

14,8 

16,8 

13,3 

11,2 

6,0 

/ 18 

44,5 

45,1 

44,4 

43,1 

. 43,2 

43,7 

4,4 

6,9 

10,9 

12,4 

10,8 

8,0 

4,2 

19 

43,5 

44,3 

44,1 

43,0 

43,4 

44,2 

3,8 

6,1 

9,3 

11,6 

10,7 

6,5 

3,4 

' 20 

45,8 

46,6 

46,4 

45,4 

45,7 

46,4 

6,0 

7,1 

9,9 

11,8 

10,5 

7,4 

5,2 

f 21 

46,0 

46,8] 

46,6 

45,5 

45,5 

45,9 

4,0 

5,4 

9,6 

12,7 

11,3 

8,5 

3,7 

1 22 

45,2 

45,5 

44,6 

44,0 

43,9 

44,0 

4,3 

5,1 

10,6 

12,5 

11,3 

8,9 

4,1 

l 23 

42,4 

42,4 

41,6 

40,1 

33,4 

39,2 

3,8 

6,0 

10,8 

12,5 

11,2 

8,3 

3,8 

1 24 

36,1 

35,9 

35,1 

33,9 

34,0 

33,9 

7,7 

7,8 

8,5 

8,8 

8,0 

7,5 

7,1 

25 

32,6 

32,8 

32,6 

32,1 

32,2 

32,4 

7,5 

8,7 

10,9 

12,4 

10,3 

9,0 

6,9 

\ 26 

32,7 

33,7 

33,6 

33,6 

34,9 

35,6 

8,5 

9,2 

10,5 

11,7 

10,8 

9,4 

7,8 

27 

37,9 

38,9 

39,1 

38,6 

39,6 

40,4 

3,8 

6,2 

10,8 

15,0 

13,3 

10,3* 

3,7 

I 28 

40,6 

41,0 

40,8 

40,2 

40,5 

41,0 

6,6 

7,4 

11,4 

13,1 

12,1 

10,2 


J 29 

41,7 

42,5 

41,9 

41,0 

41,0 

41,4 

4,8 

5,5 

10,2 

13,5 

12,2 

9,5 

47 

f 30 

39,7 

39,5 

38,8 

37,6 

37,9 

38,7 

6,7 

7,5 

9,7 

12,0 

10,7 

9,4 

64 

l 31 

41,0 

41,4 

40,1 

38,1 

38,7 

40,0 

5,8 

6,9 

10,8 

13,3 

11,5 

10,0 

5,2 

il “Decade 

36,2 

36,8 

36,3 

35,0 

35,3 

36,2 

9,2 

10,6 

13,1 

14,9 

13,4 

11,6 

J 

)2*Decade 

42,7 

43,5 

43,3 

42,3 

42,5 

43,3 

5,8 

7,7 

11,8 

14,3 

• 12,9 

9,9 

5,5 

Ì3* Decade 

39,6 

40,0 

39,5 

38,6 

38,9 

39,3 

5,7 

6,9 

10,3 

.12,5 

11,1 

9,2 

5,5 

1 Mese.. 

39,5 

40,1 

39,7 

38,6 j 

38,9 

39,6 

6,9 

8,3 

11,7 

13,9 

12,4 

10,2 

6,4 
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s ; 3 

4 

5 

6 7 

W- 

9 10 

: 11 

12 

15 14 

15 16 

17 18 

19 20 2 

1 22 23 24 25 .26 2 

7 28 29 30 

31 











Li 

nea tare 

)metnc 

a _ 

-j— 

1 ! ‘ 





750 










y '- 

/ 

A 









740 ^ 










a 

V 




^r~i—r 




/y 




A" 















r 





730 






\ i 

A 






















3Z 



























jZZTLir 

tea term 

ometri( 

:a T i 










15 f 





A 






r\ /\ 












l 

5 

V 



J ^ 


JXt 

Aa\ 


A 

j\~f\ 

T\n 

f\ A 

, 







A 

C\ 

A 





\l 

V 

A 

JL 

JJ 

j j \j 

Ai 


A 

£ 



Ai 


L/-| 

zr 

v/ 










Li 

nea de 

la tensi 

one del 

%-* 

-O 

-n? 





—A 









— 

al~i 



U- 


/A h 

/A A 









—] 

yA 


5 







L^aj 

S~^ 






A ^ 

A- 



1 / 

ir 7 ’ 

71 


J 

0 






— 

Lpi! 













— 1 

—4 










—i-! 

-j 



Linea 

dell’timi 

ditarei 

ativau 







—1 




Cj- 

J 

v 

a 

-( 

- 

— 



l 

T" 





-A 




A 

È 

% 

70 

4 

pALi 


-U4 

jy 

-Ua- 


A-/ 


4/ / 

X; \ 


; t 

( 


A- 


-VP 


tJ 




l-f 



AIA 

<a(- - 

V v. 


Ah 

AL 


v A 

P /H 

iA~ " 

fr 

V 




f 

Ar 



50 ^ 

-Al 




l 


-44 

V 



V 

Ni' 

[j \ il 

{-Ah 





r 











7 





At 

v-Ar— 










30 







-i — 





\ 












_ 






j 

—1 





-Ad—- 











. 


5 

4 

5 6 

Jrl 

8 1 Ó 

■—i 

1 10 

11 

12 

15 ' 14 

15 16 1 

7 18 1 

9 20 21 

22 

23 

24 

25 

26 2: 

-4—j 

7 28 

29 

J0_ 








































































































































































Arno XII. 


NOVEMBRE 1877 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
dell’ UNIV ERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI NOVEMBRE 

Il valor medio della pressione in questo mese è di 36,85, e differisce poco dal valor medio di Novembre degli scorsi undici anni, 

superandolo appena di mm. 0,54. .... , , 

Le variazioni della pressione se non furono numerose furono quasi tutte considerevoli, come facilmente s. può r.levare dal seguente 

quadro, che contiene i valori estremi: 

Giorni del mese. 

5. 

13. 

21 


Giorni del mese. 

2 . 


15 . 
22 . 
26 . 


Gassimi. 

44,7 
44, 0 
48,0 

36, 7 

37, 7 


25 . 
30 


Uinimi. 

39.2 
26. 4 

27.3 
20 , 1 
23, 1. 


La lemperalura «arib fra+ 16, 9 a - 1,2 valori che ai ebbero nel giorno 15 il primo nel giorno 29 il secondo. Il suo valor 
medio +. 8, 0 supera di I, 8 la media delle temperature osservate in Novembre negli ollimi undici anni. Nel solo giorno 29 

essa discese sotto lo zero. „ , . _» 

In soli sei giorni si ebbe pioggia e nel giorno 29 accompagnata da poca neve; 1 altezza dell acqua caduta fu d. mm. 20, 2. 

Il vento fu quasi sempre debole e frequentemente s’ebbe calma; nel solo giorno 25 fu violento. 

La seguente tabella dò la sua frequenza nelle diverse direzioni: 

E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 
524 12 13 8 2 4 43 


NNE 

8 


ENE 

5 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 


Intensità media in 
Forma delle nubi 
forma delle 


lin d.1 vento; 0 indicai calmai. 1 •WSS.’J’SJJJUA'm fe°t^™MamU?w™; l iI;S; , °*' > 'inod<> deponente alle Ielle. 
I> a natibin enne, nh wmhivia. «/-riabbia fitta; no nebbia solo all orizzonte. _ 


lettere adoperate perla 
” forme prevalgono. 


P* pioggla mlniTta è scàrsa^ p pmggfa°p<I'piog^a dirotta"^ pioggia temporalesca; grandine. 

» nc neve ; br brina; rg rugiada. 

1 a ?u erva ?oni sono fatte a tempo vero locale. 

bSKSate^ » *H'*cq»* «.parata, riferiscono elle 21 or. compre» tra le 9 pò», del giorno 

L» if fiondo”. fi e, v. e nr.°o,- P . r « SrSda.por. donde viene, bisogna aggiunger, e «glie,. .80 ai numeri di g„di de, Beliettieu, 

p « ì«”p» vi» p*“ "* d “ °“ rv ""“" i 
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DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE NOVEMBRE 1877 







































































































































































Inno XII. 


DICEMBRE 1877 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI DICEMBRE 

La media delle altezze della colonna barometrica osservate in questo mese è 38,21; essa supera di mm. 1,79 la media di 
dicembre degli undici anni scorsi. 


Le variazioni più grandi si hanno nel quadro seguente ; 

Giorni del mese. 

1 . 

4 . 

8 . 

14. 

18 . 

26 


Minimi. 

Giorni del mese. 

Massimi. 

24,9 

3. 


29,9 

7. 

.. 41,0 

34,1 

12. 

. . 45, 6 

39, 4 

16. 

.. 49,3 

38,0 

22. 

.. 45,7 

25, 1 

29. 

.. 41,3 


0,9. I valori 


La temperatura ha per valor medio +3,le supera il valor medio di Dicembre dello scorso undecenmo di 
estremi furono — 2,8 ed 11, 2; il primo nel giorno 22, nel giorno 27 il secondo. 

Pochi furono i giorni con pioggia; e l’altezza dell’acqua caduta fu di mm. 74, 9. . , „ aff i iar( i 0 

U vento fu quasi sempre debole e frequentemente si ebbe calma; nel solo giorno 27, e nelle prime ore del giorno 28 fu gagliardo. 
Il quadro seguente dà la frequenza del vento nelle direzioni indicate: 

SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 
329 43 8 8 3 33 


NNE 

14 


ENE 

7 


ESE SE 
1 


(STAZIONI ED AVVERTENZE. 


Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un P° f ° r /ntì^sovraonos te”°'m odo d’esponente alle lettei 

TrS 6 r bi: K m ÌndÌC R a cumu ’ i ’ r cir " ; * Zt- nnoT^st-'/sudTovXtfi’nSStttuazTone rispettiva in cui quelle 
forma delle nubi, significano: h orizzonte; z zenit, n nord, e est, s sua\ . ’ 

nr indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia.fitta; no nebbia solo al orizzonte dine . 

P9 pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta, pt pioggia temp ’ 9 S 

U nv neve ; br brina; rg rugiada. 

osservazioni-- 


lettere adoperate perla 
forme prevalgono. 


designa il luogo 


Per ct l e questi”numeri sono minori o maggioridi180. du0 osservazioni consecutive. 

ar )e osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo cne passa 























































DICEMBRE 


del 

Altezza Barometrica 

alla temperatura di 0 gradi 

ed all’altitudine di metri 276 

Temperatura e» 

IN GRADI Gl 

ENTESIMi 

Nord 

i L I 





9 

12 

3 

6 

9 

a„Um 1 

9 

1 2 

3 

6 

9 





mtim . 

anlim - 

merid . 

pom . 

pom . 

pom . 


antim . 

merid . 

pom . 

pom . 

pom . 

massima 

minima 


1 

24,9 

25,6 

25,9 

26,1 

27,2 

29,1 

- 0,3 

1,3 

2,2 

6,8 

6,0 

4,0 

- 0,7 

7,5 


2 

31,1 

32,1 

32,0 

31,6 

31,6 

30,4 

4,4 

3,8 

4,7 

4,1 

4,0 

4,0 

1,4 

5,0 


3 

31,9 

33,0 

33,0 

31,7 

30,7 

29,9 

5,2 

5,4 

6,3 

7,4 

7,4 

7,0 

3,6 

8,5 


4 

29,9 

31,2 

31,6 

31,8 

32,4 

33,4 

7,2 

6,7 

7,5 

8,1 

7,7 

7,5 

6,5 

9,5 

n 

5 

33,7 

34,1 

33,6 

32,4 

32,1 

31,7 

5,5 

5,1 

7,4 

9,2 

8,2 

6,6 

5,0 

10,0 

| ; 

6 

34,5 

36,2 

36,8 

36,7 

37,4 

37,9 

2,7 

3,2 

6,5 

8,1 

7,3 

7,0 

2,1 

9,4 

Z 

7 

38,9 

40,1 

40,5 

40,5 

40,7 

41,0 

4,8 

4,3 

7,5 

9,8 

8,2 

7,1 

4,1 

10,0 


8 

38,3 

38,1 

36,5 

34,1 

34,8 

36,6 

3,1 

4,7 

6,4 

8,5 

8,0 

6,8 

2,8 

9,1 


9 

37,7 

39,8 

39,4 

38,2 

37,3 

37,4 

4,0 

2,9 

6,3 

7,8 

6,2 

4,7 

2,0 

8,1 


10 

36,9 

37,4 

38,0 

37,9 

38,1 

39,0 

0,2 

1,2 

2,9 

3,5 

3,2 

3,4 

0,1 

4,7 


11 

41,8 

42,9 

43,4 

43,5 

44,2 

45,3 

0,7 

1,2 

2,8 

5,0 

3,8 

2,3 

0,5 

5,4 


12 

45,1 

45,6 

45,0 

44,2 

44,0 

43,9 

0,0 

0,1 

1,8 

3,3 

2,8 

2,4 

- 0,3 

3,6 


13 

41,9 

42,8 

42,0 

41,6 

41,4 

41,5 

1,0 

1,2 

2,5 

3,6 

3,0 

2,6 

0,2 

4,0 


1 14 

39,5 

40,0 

39,7 

39,4 

40,8 

42,6 

1,9 

2,2 

3,4 

4,2 

3,6 

2,7 

1,6 

4,7 

a 

/ 15 ' 

46,5 

48,0 

48,2 

47,6 

47,9 

48,6 

2,6 

2,4 

4;3 

6,1 

4,3 

2,3 

- 0,4 

6,4 

| 

ì 16 

49,1 

49,3 

48,1 

47,1 

45,9 

43,8 

— 1,5 

- 0,8 

1,8 

3,1 

1,9 

0,5 

— 1,5 

3,8 

I 

1 17 

40,6 

41,2 

41,8 

41,7 

41,5 

42,1 

- 1,9 

— 1,0 

1,0 

3,1 

2,2 

1,5 

— 2,5 

3,4 

®| 

f 18 

40,3 

39,8 

39,7 

38,2 

38,1 

38,0 

- 2,0 

- 2,0 

1,1 

3,2 

2,6 

2,0 

- 2,4 

4,2 


19 

39,6 

40,4 

42,1 

41,2 

40,6 

41,8 

3,3 

2,8 

2,1 

3,2 

2,2 

0,5 

0,6 

3,6 


' 20 

41,9 

42,7 

43,6 

43,2 

42,9 

43,0 

- 0,2 

- 0,3 

1,8 

2,2 

2,3 

0,8 

- 0,7 

3,0 


r 21 

44,8 

44,9 

44,5 

45,0 

45,3 

45,6 

- 1,0 ' 

— 0,2 

1,3 

1,5 

0,7 

- 0,1 

— 1,7 

2,2 


1 22 

45,5 

45,7 

45,1 

44,5 

44,6 

44,4 

- 2,6 

— 1,9 

- 0,4 

1,7 

1,1 

0,2 

— 2,8 

2,0 


l 23 

41,8 

41,4 

40,1 

39,3 

39,1 

38,5 

— 2,4 

- 2,6 

0,2 

1,8 

1,4 

0,6 

— 2,7 

2,2 

« 

1 24 

39,0 

39,6 

39,0 

37,9 

37,3 

36,8 

- 1,2 

— 0,8 

2,1 

3,3 

1,4 

0,6 

— 1,2 

4,4 

è 

1 25 

33,5 

33,6 

32,2 

30,9 

30,5 

30,0 

0,5 

0,8 

2,5 

4,0 

2,4 

2,0 

0,2 

4,4 

a 

\ 26 

27,5 

27,7 

26,1 

25,1 

26,1 

26,6 

— 0,6 

— 0,6 

1,0 

2,6 

1,1 

0,1 

- 0,8 

2,8 

1 

27 

26,6 

27,8 

26,9 

26,3 

26,4 

26,9 

6,5 

7,6 

10,9 

10,6 

5,6 

3,4 

- 1,2 

11,2 

E - 

28 

29,3 

32,5 

35,3 

37,1 

38,5 

39,5 

9,0 

6,5 

7,8 

7,5 

4,1 

3,3 

0,4 

10,1 


29 

40,4 

41,3 

41,3 

41,2 

41,3 

41,3 

- 0,2 

— 0,5 

2,3 

4,1 

2,7 

1,2 

~ 0,9 

4,6 


30 

40,2 

40,9 

40,6 

40,2 

40,8 

41,3 

1,2 

0,9 

3,0 

5,2 

3,6 

2,2 

— 0,3 

5,6 


31 

40,5 

40,8 

40,4 

39,8 

40,1 

40,3 

1,2 

1,5 

1,6 

2,2 

2,1 

1,2 

0,4 

- 2,6 


( 1 a Decade 

33,8 

34,8 

34,7 

34,1 

34,3 

34,6 

3,7 

3,9 

5,8 

7,3 

6,6 

5,7 

2,7 

8,2 

£ 

12* Decade 

42,6 

43,3 

43,4 

42,8 

42,8 

43,1 

0,4 

0,6 

2,3 

3,7 

2,9 

1,8 

— 0,5 

4,2 

s 

jS*Decade 

37,2 

37,8 

37,4 

37,0 

37,3 

37,4 

0.9 

1,0 

2,1 

4,0 

2,4 

1,3 

- 1,0 

4,7 


f Mese.. 

37,3 

33,6 

38,5 

37,9 

38,1 

38,3 

1,6 

0,8 

3,3 

5,0 

3,9 

2,9 

0,4 

5,7 


Tensione il 

lei Vapore 

6 

9 

12 

3 

C 

9 

antim . 

antim . 

merid . 

pom . 

pom . 

pom . 

4,14 

4,58 

4,82 

4,51 

4,78 

4,87 

4,22 

4,70 

5,81 

5,56 

5,62 

5,66 

6,44 

6,32 

7,08 

7,41 

7,41 

7,15 

6,60 

6,62 

7,12 

6,87 

6,67 

6,67 

6,43 

6,08 

6,90 

7,17 

6,59 

5,88 

4,91 

5,19 

5,67 

6,27 

6,32 

5,57 

5,44 

5,19 

6,41 

6,24 

6,21 

5,32 

5,29 

5,81 

6,16 

5,44 

5,26 

2,98 

3,17 

4,27 

3,28 

4,86 

4,00 

3,51 

5,59 

4,09 

4,21 

4,62 

4,80 

4,88 

4,50 

4,32 

4,46 

4,77 

4,66 

4,37 

4,14 

4,36 

4,61 

4,84 

4,85 

4,60 

4,32 

4,32 

4,83 

5,01 

4,79 

5,00 

4,86 

5,06 

5,13 

4,91 

4,82 

4,60 

3,81 

5,02 

4,65 

3,27 

4,53 

3,61 

3,16 

3,22 

3,69 

5,12 

4,47 

4,01 

3,58 

3,94 

4,41 

4,40 

4,40 

4,64 

3,66 

3,69 

4,53 

4,47 

4,25 

4,17 

3,08 

3,46 

4,17 

4,77 

3,92 

3,61 

3,69 

3,85 

3,67 

3,17 

3,61 

3,28 

3,22 

3,91 

3,84 

3,91 

3,90 

3,80 

4,01 

3,58 

3,85 

4,22 

4,26 

3,98 

3,52 

3,57 

4,10 

4,10 

4,21 

4,06 

3,54 

4,06 

4,49 

4,61 

4,21 

4,31 

4,01 

4,22 

4,29 

4,44 

4,57 

4,36 

4,15 

4,15 

4,16 

4,45 

4,35 

4,15 

3,22 

3,91 

3,18 

3,36 

4,70 

4,10 

2,87 

2,83 

3,10 

2,66 

3,87 

2,98 

3,10 

3,34 

3,00 

3,35 

2,80 

3,38 

3,64 

3,40 

3,82 

3,74 

4,04 

3,46 

3,71 

4,18 

3,94 

4,59 

4,74 

4,83 

5,22 

5,28 

5,75 

5,90 

5,77 

5,25 

3,88 

4,12 

4,41 

4,47 

4,43 

4,19 

3,54 

3,74 

3,80 

3,95 

4,15 

3,95 

4,19 

4,36 

4,63 

4,74 

4,76 

4,44 


Umidita relativi 

ut esimiai 


















































































































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE DICEMBRE 1877 





















































































































































































































































RIASSUNTI 


MESI 

MEDIE 

ALTEZZA BAROMETRICA 

alla temperatura di 0 gradi ed all’altitudine di metri 276 
in millimetri 

TEMPERA’ 

rURA ESTERNA 
gradi centesima' 

AL N0R 

li 

D 


Gennaio. 

Febbraio. 

Mario. 

Giugno . 

Loglio. 

Agosto. 

Settembre... 

Ottobre. 

Novembre. t . 

Dicembre. 

6 ani. 

39.8 

36.2 
32,0 
31,5 

34.4 

39.9 
38,0 

37.8 

37.2 

39.5 

36.9 
37,8 

9 ant. 

40.4 

36.6 

32.6 

31.7 

34.5 

40.1 

38.2 

38.1 

37.7 

40.1 
37,4 

38.6 

mezzodi 

40,1 

36.4 

32.4 

31.5 

34.3 

39.7 

37.8 

37.7 

37.3 

39.7 
37,0 

38.5 

35.6 
31,4 

30.7 

33.7 

38.8 

36.9 
36,6 
36,3 
38,6 
36,3 

37.9 

39.9 
36,0 

31.5 
30,7 

33.6 

38.6 

36.6 
37,0 

36.1 

38.9 
36,6 

38.1 

40.1 

36.5 

31.9 
31,0 

34.4 

39.2 

37.4 
37,1 

36.9 

39.6 
36,9 

38.3 

39.98 
36,22 

31.98 
31,25 
34,15 

39.37 
37,49 

37.38 
36,94 
39,41 
36,85 
38,21 

A 

39,22 

38,91 

34,18 

35.25 
35,84 
37,03 
36,98 
37,11 

38.26 
37,60 
36,35 
36,57 

6 ant. 

2,2 

1.9 
3,3 
8,6 

12,9 

20,2 

19.8 

20.8 
14,0 

6.9 
5,7 
1,6 

9 ani. 

2,8 

3.3 

4.8 
11,1 
14,8 

22.7 
22,1 
23,1 

16.8 

8.3 
6,2 

1.8 

mezzodì 

4.7 

6,6 

7,1 

13.2 
16,6 

24.2 
23,9 

25.3 
19,5 

11.7 

8,5 

3,3 

6.4 

9.4 
8,6 

15,0 

18,0 

25.8 

25.4 

26.8 

21.4 
13,9 
10,2 

5,0 

5.3 
7,9 

7.9 
14,6 
17,0 
24,9 
24,5 
26,0 

20.4 

12.4 

9.4 

3.9 

4.1 

6,0 

6,5 

,12,3 

14,7 

22,9 

22,3 

23,6 

18,0 

10,2 

8.1 

2,9 

compie»». 

4,2 

5,9 

6,4 

12.5 

15.6 

23.5 
23,0 

24.3 

18.4 

10.6 

8,0 

3,1 

A 

0,8 I 

4,0 

7.8 

13.2 

17.2 

21,4 

24.2 

22,6 

19.3 

12.8 

6.3 

2.3 

36,75 

37,25 

36,87 

36,02 

36,13 

36,61 

36,60 

36,94 

9,9 

11,5 

13,7 

15,5 

14,5 

12,3 

12,95 

12,67 

MESI 

MEDIE 

ALTEZZA 

TENSIONE DEL VAPORE 

in millimetri 


UMII 

)ITÀ 

RELATIVA 

desimi 


ddl’acqu 

Limetri 

Gennaio. 

Febbraio . 

Marzo. 

Aprile. 

Staggio. 

Giugno . 

Settembre.. . . 

Ottobre.... 

Novembre. 

J Dicembre.... 

6 ant. 

4,17 

4,04 

4,87 

6,61 

8,00 

12,72 

13.12 
14,64 

10.12 
6,15 
5,57 
4,19 

9 ant. 

4,86 

4,40 

5,26 

6.89 
8,20 

13,00 

13,36 

14,91 

10,41 

6,59 

5.90 
4,36 

mezzodì 

5,08 

4.28 
5,20 
6,39 
7,64 
12,17 
12,61 
14,62 

9,94 

6,85 

6.28 
4,63 

5,09 

4,39 

5,16 

6,56 

7,84 

12,29 

12,99 

14,69 

9,46 

7,09- 

6,31 

4,74 

5,17 

4,53 

5.27 

6.75 
7,84 

12,58 

13,61 

14,92 

9,95 

7,49 

6.27 

4.76 

5,01 

4,39 

5,30 

6,59 

8,02 

13,02 

13.76 

15.77 
10,18 

6,82 

6,16 

4,44 

5,01 

4,34 

5,18 

6,64 

7,92 

12,63 

13,24 

14,92 

10,01 

6,83 

6,09 

4,52 

A 

4,24 

4,72 

5.26 
6,76 
8,97 

11,25 

12,99 

12,79 

10,95 

8.26 
5,64 
4,53 

6 ant. 

86 

76 

79 

77 

72 

70 

74 

78 
77 

79 

77 

78 

9 ant. 

84 

75 

77 

69 

65 
62 

66 

70 
69 
77 
80 
82 

79 

58 

67 

56 

55 

52 

57 
CO 

56 
65 
73 
63 

71 
49 
60 

52 

53 
49 
53 
55 
48 
59 
66 

72 

76 

55 

64 

55 

56 

53 

58 

54 

68 

70 

80 

79 

60 

70 

61 

64 

61 

66 

71 
64 
71 
74 
76 

compì. 

79 

62 

62 

61 

58 

63 

65 

61 

70 

73 

75 

'A 

84.8 

76.1 

67.1 

60.8 
Ci. 1 
00,4 
59,4 
62,9 

66.7 

74.2 
77,1 

82.8 

24,5 

0,5 

109.8 

110.9 

69.8 
55,4 
47,1 
23,0 

4,3 

44,3 

21,7 

74.9 

1 . A 

34.9 

37.9 
64,2 

94,8 

72,0 

99.1 

66,7 

74,6 

45.5 

90.6 

60.1 

49.7 

A " no . 

7,85 

8,18 

7,97 

8,06 

8,26 

8,29 

8,11 

8,03 

77 

73 

62 

57 

62 

68 

66 

69,5 

586,5 

790,3 

MASSIMI E MINIM 

Altezza barometrica . , mii 

NB - Le colonne intestale A Temperatura esterna al Nord. j n ,i 

«>no le medie degli ultimi Tensione del vapore. )Z 

undici anni. \ ma 

Umidita relativa. (mi 

;i ANNUALI 

Mima +3a,'3 irt 

Dima - 4.7 id 

Mima 19,81 id 

Dima 0,37 id 

Dima 5 il gior 

*3 nuKO 

28 febbraio 
giorni 

no 28 febbraio 

a 


















































































































































RIASSUNTI 


FREQUENZA DEI VENTI 



N 

NNE 

NE 

ENE 

E 

ESE 

SE 

SSE 

S 

ssw 

sw 

wsw 

w 

WNW 

NW 

NNW 

Gennaio. 

8 

16 

20 

io 

4 

5 

6 

4 

15 

28 

36 

13 

4 

3 

4 

, 

Febbraio. 

12 

19 

38 

9 

3 

5 

2 

1 

5 

12 

25 

5 

13 

3 

4 

2 

Marzo. 

15 

16 

39 

12 

11 

7 

5 

4 

8 

14 

11 

8 

10 

3 

3 

8 

Aprile. 

16 

19 

36 

16 

8 

4 

4 

2 

7 

14 

10 

9 

6 

4 

4 

12 

Maggio. 

8 

20 

51 

15 

16 

3 

7 

5 

10 

5 

11 

3 

10 

5 

4 

5 

Giugno. 

10 

9 

46 

28 

14 

6 

6 

8 

13 

5 

5 

7 

3 

1 

3 

4 

Luglio. 

21 

19 

69 

27 

16 

1 

2 

0 

3 

4 

3 

1 

4 

1 

3 

4 

Agosto. 

23 

23 

73 

18 

11 

1 

0 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

3 

2 

8 

Settembre. 

12 

38 

49 

15 

5 

2 

3 

5 

5 

6 

8 

2 

4 

0 

9 

4 

Ottobre. 

11 

17 

37 

11 

2 

1 

2 

1 

4 

18 

17 

9 

5 

3 

4 

6 

Novembre . 

4 

8 

20 

5 

4 

3 

5 

2 

4 

12 

13 

8 

2 

4 

4 

3 

Dicembre. 

11 

14 

17 

7 

7 

1 

3 

3 

2 

9 

43 

8 

8 

3 

3 

3 

ANNO.... 

151 

218 

495 

173 

101 

39 

45 

37 

78 

129 

185 

75 

73 

33 

47 

60 


L'Assistente (*) 
ANGELO CHARRIER 


d( (Ditello te 
ALESSANDRO DORNA- 


(*) Incaricato Municipale per la Meteorologia. 






















































ALTEZZE BAROMETRICHE 


risultanti 


DALLE INDICAZIONI DEL BAROGRAFO 


(•Continuazione ) 









































barografo — GENNAIO 1877 


GIORNI DEL MESE 

O h 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 


388 

383 

380 

380 

378 

379 

377 

378 

373 

371 

371 

368 

364 

364 

361 

357 

353 

353 

356 

359 

363 

371 

376 

373 


374 

374 

374 

376 

379 

379 

382 

385 

389 

394 

399 

399 

398 

400 

405 

407 

408 

407 

409 

411 

414 

419 

421 

422 


417 

413 

413 

414 

413 

413 

414 

415 

417 

417 

418 

417 

414 

411 

410 

410 

402 

398 

401 

398 

398 

397 

393 

389 



373 

366 

365 

356 

350 

347 

342 

334 

321 

314 

315 

304 

303 

301 

301 

298 

301 

304 

312 

316 

321 

322 

320 



318 

318 

321 

325 

328 

334 

338 

339 

337 

342 

345 

343 

344 

345 

349 

349 

349 

352 

357 

361 

367 

372 

372 


370 

366 

365 

370 

370 

372 

372 

373 

381 

378 

379 

380 

375 

377 

378 

379 

375 

376 

378 

381 

387 

390 

457 

476 

449 

392 

457 

476 

448 

392 

458 

475 

444 

373 


390 

389 

391 

392 

395 

398 

403 

410 

414 

420 

422 

424 

424 

429 

433 

433 

436 

439 

442 

445 

448 


454 

454 

456 

458 

462 

465 

467 

470 

472 

472 

473 

474 

473 

472 

474 

473 

470 

469 

468 

470 

473 



467 

465 

464 

464 

462 

462 

464 

464 

465 

465 

458 

458 

457 

455 

453 

447 

445 

445 

450 

451 

io . 

438 

433 

429 

426 

425 

423 

424 

420 

418 

415 

413 

411 

409 

403 

403 

400 

392 

390 

388 

385 

384 

382 

379 




354 

353 

348 

343 

342 

340 

336 

335 

326 

324 

320 

314 

312 

307 

305 

304 

302 

301 

303 

305 

307 

306 

358 



299 

296 

29G 

29C 

299 

302 

308 

312 

314 

314 

317 

318 

320 

322 

324 

325 

330 

332 

338 

344 

393 

349 

394 




357 

358 

360 

363 

366 

371 

375 

379 

382 

384 

384 

383 

385 

384 

384 

384 

386 

390 

363 

412 


IO 

390 

383 

379 

379 

379 

379 

377 

378 

379 

376 

373 

371 

371 

366 

369 

367 

365 

363 

363 

363 

401 

363 

405 

416 

366 

420 


367 

366 

365 

366 

370 

374 

376 

379 

382 

382 

386 

388 

387 

388 

391 

391 

395 

397 

397 


413 

411 

417 

410 

412 

416 

419 

422 

422 

425 

424 














17 























18 
















463 

461 


461 

425 

462 

431 




468 


451 

446 

446 

448 

450 

453 

456 

459 

461 

462 

461 

460 

463 

464 

464 

461 

438 

44! 

445 

450 

20 . 

464 

459 

453 

451 

450 

448 

447 

446 

444 

438 

437 

437 

432 

429 

428 

425 

423 

422 


21 . 

449 

447 

447 

451 

454 

456 

459 

461 

457 

454 

457 

459 

458 

454 

453 

451 

451 

450 

453 

452 

435 

402 

342 

452 

452 

454 

455 

458 

449 

441 

394 

331 

414 

462 

444 

439 

390 

328 

22 . 

460 

458 

454 

456 

454 

455 

457 

458 

458 

460 

459 

458 

457 

457 

457 

456 

452 

452 

437 

438 

394 

332 

.407 

23 . 

441 

435 

436 

438 

436 

437 

438 

441 

442 

444 

444 

444 

442 

441 

441 

439 

436 

438 

435 

2 * . 

434 

428 

426 

425 

429 

430 

431 

434 

430 

429 

430 

430 

428 

428 

425 

419 

412 

404 

397 

394 

25 . 

384 

377 

374 

372 

372 

374 

374 

376 

374 

374 

374 

372 

368 

365 

357 

351 

347 

373 

456 

343 

377 

455 

4U 

419 

300 

338 

402 

416 


. 

324 

310 

304 

311 

317 

323 

329 

334 

339 

342 

343 

348 

353 

362 

369 

366 

457 

392 

466 

467 

27 . 

418 

419 

419 

420 

422 

424 

431 

438 

437 

442 

443 

447 

453 

457 

460 

457 

462 

397 

393 

385 

402 

309 

384 

28 . 

462 

460 

457 

458 

458 

457 

457 

455 

455 

454 

450 

444 

441 

435 

434 

428 

419 

405 

415 

414 

307 

386 

408 

398 

29 . 

381 

383 

396 

407 

408 

412 

422 

428 

433 

436 

432 

432 

433 

430 

434 

430 

423 

417 

304 

310 

386 

312 

30 .... 

389 

378 

368 

359 

349 

339 

332 

328 

318 

312 

307 

302 

295 

294 

298 

297 

300 

373 

378 

382 

389 

392 

« . 

315 

316 

321 

324 

328 

327 

343 

351 

356 

360 

361 

361 

363 

364 

368 

369 






Mede . ., 

, l a Decade.. 
) 2 a Decade.. 
| 3 a Decade.. 
1 Mese ... 

400 

385 

405 

, 398 

397 

381 

401 

394 

396 

378 

400 

393 

397 

379 

402 

394 

397 

379 

402 

394 

397 

380 

403 

395 

398 

381 

407 

397 

399 

383 

409 

399 

400 

384 

409 

400 

400 

384 

410 

i 400 

400 

383 

409 

399 

399 

383 

409 

399 

396 

382 

408 

397 

396 

380 

408 

397 

396 

381 

409 

397 

396 

380 

406 

396 

393 

380 

404 

394 

393 

380 

402 

393 

395 

381 

402 

394 

397 

384 

403 

396 

399 

387 

404 

398 

403 

390 

404 

400 

404 

393 

404 

401 

402 

394 

403 

400 





































































































































barografo — FEBBRAIO 1877 

























































































BAROGRAFO — MARZO 1877 


GIORNI DEL MESE 

O h 

i 

2 

3 | 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 | 

15 

16 


386 

373 

366 

361 

365 

357 

356 

359 

364 

375 

365 

387 

395 

405 

415 

424 

433 



441 

438 

438 

436 

436 

437 

439 

443 

445 

444 

442 

440 

441 

437 

433 

431 


439 

435 

433 

430 

424 

425 

425 

426 

423 

423 

420 

420 

420 

418 

414 

412 

411 


393 


378 

373 

368 

364 

364 

362 

360 

357 

354 

352 

345 

340 

335 

330 

328 




316 

312 

310 

307 

307 

307 

305 

303 

297 

295 

286 

283 

278 

271 

265 




260 


257 

256 

256 

259 

262 

262 

262 

262 

262 

257 

250 

244 

241 





202 

197 

197 

196 

196 

195 

194 

193 

192 

191 

189 

188 

188 

189 


195 

195 

196 

196 

198 

200 

203 

207 

209 

210 

213 

218 

222 

224 

228 

228 

232 




249 

251 

250 

253 

260 

264 

272 

277 

282 

285 

285 

289 

293 

294 

292 

io . 

305 

305 

305 

301 

303 

303 

307 

310 

314 

316 

3l9 

322 

323 

333 

327 

328 

329 



352 

348 

347 

347 

348 

352 

358 

362 

367 

371 

375 

375 

375 

375 

371 

372 


374 

370 

366 

363 

360 

360 

360 

360 

363 

362 

363 

363 

358 

360 

352 

345 

339 

ì» 

303 

297 

291 

291 

291 

293 

291 

289 

291 

295 

297 

295 

294 

295 

296 

299 

307 


337 

337 

334 

327 

328 

330 

337 

341 

340 

342 

341 

339 

337 

337 

334 

328 

336 

334 

15 

336 

341 

326 

325 

324 

324 

326 

329 

329 

330 

331 

334 

334 

334 

334 

332 


343 

341 

336 

336 

334 

335 

337 

338 

340 

341 

341 

343 

341 

340 

338 

334 


337 

333 

326 

324 

324 

326 

327 

329 

330 

331 

331 

333 

331 

329 

329 

323 

304 

302 

221 

231 

18 

323 

320 

316 

314 

310 

306 

307 

306 

308 

311 

313 

311 

310 

309 

307 

19 

290 

285 

282 

276 

264 

260 

255 

255 

246 

243 

240 

238 

231 

230 

227 

225 

225 

20 . 

218 

211 

206 

206 

202 

201 

200 

205 

211 

216 

218 

223 

224 

225 

228 

li . 

239 

236 

237 

235 

236 

242 

245 

253 

259 

266 

268 

272 

275 

278 

275 

276 

275 

250 

282 

22 . 

284 

276 

271 

271 

267 

267 

267 

267 

267 

266 

264 

258 

257 

255 

255 

250 

284 

23 . 

268 

264 

265 

264' 

264 

267 

267 

271 

280 

280 

282 

282 

285 

285 

285 

297 

242 

2& . 

288 

284 

283 

280 

283 

282 

288 

290 

294 

296 

297 

296 

298 

298 

241 

280 

290 

25 . 

270 

267 

261 

257 

249 

245 

240 

244 

239 

240 

240 

240 

239 

241 

240 


261 

261 

261 

264 

260 

260 

264 

263 

268 

272 

273 

274 

275 

277 

280 

286 


338 

338 

339 

342 

345 

348 

353 

360 

365 

373 

375 

379 

384 

387 

443 

411 

369 

379 

443 

395 

28 . 

427 

427 

427 

427 

427 

429 

432 

436 

441 

443 

446 

448 

448 

448 

416 

371 

443 

2» . 

438 

434 

431 

426 

426 

426 

426 

425 

425 

422 

422 

422 

419 

410 


30 . 

403 

400 

393 

387 

384 

380 

379 

378 

376 

376 

374 

371 

371 


378 

31 . 

387 

389 

387 

384 

381 

382 

383 

382 

384 

386 

387 

384 

384 


378 


( l a Decade.. 
Medie...] ^ Decade.. 
\ 3 a Decade.. 
1 Mese . .. 

321 

321 

327 

324 

318 

319 

325 

321 

315 

313 

323 

317 

312 

311 

321 

315 

311 

308 

320 

313 

310 

308 

321 

313 

311 

309 

322 

314 

313 

311 

324 

316 

315 

312 

327 

318 

316 

314 

329 

320 

315 

315 

330 

320 

317 

315 

330 

321 

317 

313 

330 

321 

318 

313 

331 

321 

316 

312 

330 

320 

315 

309 

328 

318 

315 

309 

328 

318 
























































































































































BAROGRAFO 


APRILE 1877 


GIORNI DEL MESE 

0*1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



363 

306 

349 


353 

303 

349 

309 

310 


■m 





334 

334 

333 

330 

336 

323 

319 

337 

314 

314 

312 

312 

309 

312 




304 



3 7 

311 


337 

334 

309 

311 


349 

319 

343 

34 

346 

7 

321 

325 

328 

330 

353 

346 

284 

336 

333 

337 

338 

341 

342 

345 

351 

354 

354 



309 

305 

350 

3al 

3oI 



351 

345 

336. 

332 

334 

332 

333 

335 

333 




310 

333 

328 

313 

334 

316 

335 

332 

356 

323 


° 

300 

998 

336 

335 

289 

335 

337 

348 

361 

283 

277 

278 

279 

285 

289 

294 

301 

303 





336 

326 

357 




336 

336 

333' 

338 

345 

345 

348 

348 

348 

346 


335 






336 

346 

344 

363 

347 

363 

333 

333 

337 

336 

336 

337 

337 

336 




?fi0 

358 

355 

273 

357 

353 

274 



351 

355 

358 

360 

364 

369 

371 

371 

371 

371 



361 

280 

7fO 



363 

333 

358 

356 

360 

363 

363 

360 

357 

357 

367 

367 


283 

275 

276 

273 

343 

342 

339 

328 

326 

267 

318 

314 

312 

307 

304 

301 

299 

295 

293 

291 

288 


4 

273 

271 

270 

268 

265 

266 

264 

264 

268 

271 

274 

274 

279 

284 

283 




284 

335 

354 

287 

333 

287 

332 

«90 

291 




310 

354 

315 

320 

322 

322 













334 

33 

", 

30" 

348 

308 

351 

355 

343 

342 

254 

322 

324 

327 

330 

337 

340 

342 

345 

341 

13 



350“ 

333 


342 

355 

361 

361 

359 

361 

361 

363 

363 

366 

366 

365 

366 

363 

1 » 

345 

340 

334 

333 

344 

273 

3 

3°1 

3o4 

355 

346 

354 

352 

350 

348 

346 

345 

344 

346 

350 

348 

349 

350 

349 

15 

360 

357 

353 

287 

214 

206 

348 

279 

209 


337 


350 

353 

356 

359 

358 

358 

358 

362 

365 

370 

370 

370 

365 


290 

292 

2'0 


340 

343 

257 

341 

341 

338 

337 

336 

334 

330 

328 

323 

322 

319 

314 

310 

304 


217 

218 

208 

260 

2° 8 

251 

250 

244 

240 

230 

228 

220 

223 

223 

226 

220 

222 

220 

217 


206 

209 

204 

209 

266 



215 

284 

331 

216 

287 

211 

206 

203 

198 

193 

193 

191 

193 

194 

196 

200 

203 

208 

206 


258 

260 

261 

263 

300 

209 

211 

275 

323 

217 

216 

220 

224 

223 

225 

225 

231 

233 

239 

242 

247 

253 

256 


284 

290 

290 



290 

294 

293 

289 

287 

281 

277 

275 

278 

280 

280- 

283 

287 

288 






08 

314 

336 

339 

344 

346 

346 

345 

345 

342 

343 

345 

346 

348 

350 

346 

344 

21 . 

341 

312 

338 

308 

330 

328 

296 

267 

263 

307 

387 

325 

324 

324 

327 

291 

260 

328 

292 

262 

327 

324 

323 

325 

324 

324 

324 

324 

325 

326 

326 

326 

324 

317 

314 

23 . 

285 

277 

273 

262 

~>o 

292 

293 

294 

297 

297 

297 

295 

293 

289 

292 

293 

295 

293 

292 

292 

289 


252 

254 

269 

2~1 

260 

260 

258 

260 

260 

260 

257 

258 

257 

254 

254 

255 

249 

245 

251 

250 

25 . 

317 

314 

310 

307 

337 

308 

276 

3^3 

289 

321 

293 

293 

291 

293 

295 

296 

299 

301 

308 

313 

314 

319 

318 

317 

26 . 

343 

343 

340 

338 

309 

346 

330 

320 

324 

325 

325 

324 

326 

326 

330 

334 

337 

342 

344 

345 

345 

344 


348 

344 

309 

340 

309 



348 

353 

356 

358 

359 

357 

355 " 

356 

353 

352 

352 

353 

354 

355 

353 

350 

28 . 

308 

306 

304 

307 

308 

308 

332 

334 

312 

332 

312 

328 

329 

327 

321 

316 

315 

310 

307 

307 

307 

306 

308 

309 

306 

29 . 

311 

311 

308 

309 

305 

305 


312 

309 

308 

308 

307 

308 

308 

307 

308 

310 

312 

312 

315 

317 

315 

30 . 

315 

314 

308 

307 

307 


306 

314 

307 

308 

308 

308 

308 

308 

310 

311 

311 

314 

316 

320 

320 

319 

319 




3U 

318 

321 

322 

323 

324 

325 

322 

322 

324 

324 

326 

328 

330 

329 

327 

1 1" Decade.. 
Medie ) 2* Decade.. 

J 3 a Decade.. 

! Mese ... 

335 

295 

313 

314 

333 

294 

311 

313 

330 

292 

308 

310 

327 

301 

305 

311 

326 

289 

305 

307 

326 

291 

305 

307 

326 

291 

305 

308 

326 

294 

308 

309 

330 

299 

310 

313 

330 

301 

311 

214 

329 

301 

311 

314 

329 

302 

312 

314 

329 

303 

312 

315 

327 

302 

311 

313 

325 

300 

311 

312 

325 

299 

311 

311 

323 

297 

310 

310 

323 

298 

312 

311 

324 

300 

312 

312 

325 

303 

314 

314 

326 

303 

315 

314 

327 

304 

315 

316 

330 

305 

345 

317 

330 

303 

313 

315 





















































































































BAROGRAFO — MAGGIO 1877 


GIORNI DEL MESE 

0*> 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

IO 

41 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 


328 

326 

325 

324 

325 

325 

325 

326 

330 

334 

341 

345 

355 

359 

363 

367 

367 

368 

373 

379 

375 

375 

378 

376 


372 

372 

372 

364 

364 

361 

358 

361 

365 

370 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

369 

372 

372 

372 

372 

368 

365 





347 

343 

341 

341 

341 

340 

341 

340 

341 

339 

338 

335 

332 

332 

332 

336 

338 

337 

338 

339 

336 1 





332 

332 

330 

327 

328 

327 

329 

329 

327 

325 

323 

318 

314 

313 

315 

315 

315 

316 

317 

320 

319 




315 

309 

309 

307 

306 

305 

298 

297 

291 

288 

287 

281 

276 

268 

262 

258 

258 

261 

262 

264 

269 

273 


268 

271 

271 

2 71 

269 

271 

273 

271 

276 

280 

277 

280 

278 

278 

276 

275 

276 

275 

279 

280 

283 

284 

288 

289 





293 

292 

293 

295 

299 

302 

305 

304 

302 

305 

303 

302 

302 

300 

302 

305 

307 

305 

305 

306 

306 





«99 

297 

295 

296 

299 

299 

302 

302 

302 

302 

301 

299 

296 

296 

298 

297 

297 

300 

300 

300 

298 





2 82 

278 

280 

283 

289 

297 

304 

305 

305 

306 

305 

305 

301 

302 

305 

308 

310 

314 

314 

315 

314 ' 

io . 

312 

311 

309 

305 

305 

305 

302 

305 

306 

310 

311 

314 

316 

317 

318 

321 

321 

323 

328 

333 

335 

335 

333 

334 


330 




325 

323 

322 

324 

323 

322 

323 

321 

319 

314 

313 

312 

310 

310 

312 

314 

316 

319 

318 

321 






317 

318 

317 

316 

316 

316 

313 

313 

307 

308 

305 

305 

304 

311 

314 

316 

320 

321 

322 

321 ' 






321 

325 

327 

329 

335 

342 

345 

350 

351 

351 

351 

350 

351 

351 

357 

358 

365 

365 

366 

366 ; 

14 . 

367 

364 

361 

361 

355 

354 

353 

355 

357 

359 

357 

357 

357 

353 

351 

348 

343 

345 

348 

351 

350 

350 

351 

351 


347 

348 

347 

341 

340 

339 

342 

349 

358 

361 

363 

366 

371 

371 

371 

373 

376 

380 

387 

390 

391 

391 

391 

391 

16 . 

389 

386 

384 

382 

385 

383 

383 

390 

397 

398 

401 

401 

400 

401 

400 

399 

397 

398 

403 

403 

403 

401 

401 

397 


391 

390 

388 

382 

380 

376 

376 

373 

374 

373 

371 

371 

371 

365 

360 

357 

357 

357 

357 

357 

357 

357 

356 

353 

„ 

347 

344 

341 

338 

336 

334 

337 

338 

344 

346 

350 

350 

348 

346 

346 

345 

343 

343 

343 

343 

343 

343 

335 

331 

19 . 

326 

320 

312 

308 

306 

306 

310 

310 

311 

315 

312 

310 

307 

305 

303 

302 

298 

298 

297 

298 

297 

296 

293 

292 

20 . 

287 

287 

284 

283 

| 282 

283 

283 

281 

284 

295 

296 

301 

302 

301 

303 

304 

304 

307 

313 

315 

318 

317 

321 

323 

21 . 

322 

322 

321 

32 Ó 

318 

317 

321 

321 

330 

335 

339 

343 

348 

352 

357 

358 

359 

362 

364 

368 

372 

372 

372 

372 

22 . 

367 

364 

361 

357 

352 

351 

364 

362 

365 

372 

375 

378 

378 

377 

375 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

372 

370 


367 

361 

358 

355 

353 

351 

352 

353 

355 

358 

358 

357 

355 

356 

356 

355 

355 

356 

358 

358 

361 

359 

360 

358 

24 . 

357 

357 

360 

358 

360 

359 

358 

359 

363 

365 

363 

363 

362 

361 

360 

360 

358 

358 

362 

362 

363 

363 

363 

363 

25 . 

358 

357 

357 

356 

356 

358 

364 

363 

368 

372 

374 

374 

376 

378 

380 

385 

386 

386 

389 

392 

395 

394 

392 

391 ; 

26 . 

388 

385 

382 

380 

376 

372 

375 

377 

381 

384 

386 

387 

387 

386 

386 

385 

388 

390 

395 

396 

399 

398 

399 

396 

27 . . . 

393 

392 

389 

384 

381 

380 

380 

380 

382 

386 

388 

386 

386 

385 

385 

•383 

384 

385 

386 

389 

389 

384 

383 

380 

28 . 

375 

372 

370 

367 

363 

358 

355 

357 

358 

360 

364 

364 

363 

364 

362 

362 

363 

364 

364 

367 

368 

372 

372 

374 


373 

373 

373 

373 

373 

370 

369 

368 

369 

371 

368 

365 

359 

353 

353 

346 

346 

347 

347 

346 

344 

346 

351 

348 

2. 

348 

348 

349 

350 

349 

351 

354 

356 

359 

361 

360 

358 

357 

355 

352 

349 

344 

345 

344 

354 

351 

356 

360 

364 

. ••. 

368 

370 

375 

380 

386 

387 

391 

396 

401 

407 

405 

408 

407 

405 

405 

404 

404 

406 

408 

407 

408 

405 

402 

397 ! 

i i a Decade.. 
Meme.. . | 2- 1 Decade.. 
j 3 a Decade. . 
[ Mese .. . 

318 

342 

365 

342 

318 

341 

364 

341 

316 

339 

363 

340 

313 

336 

362 

338 

311 

335 

361 

336 

311 

334 

359 

335 

311 

335 

362 

337 

312 

336 

363 

338 

314 

340 

367 

341 

317 

343 

368 

343 

317 

343 

371 

344 

318 

344 

371 

345 

318 

343 

371 

345 

318 

341 

370 

344 

316 

340 

370 

343 

315 

339 

369 

342 

314 

338 

369 

341 

314 

340 

370 

342 

317 

343 

372 

345 

319 

344 

374 

347 

320 

345 

375 

348 

320 

346 

375 

348 

322 

345 

375 

348 

320 ] 
345 1 
374 j 
347 













































































































































BAROORAFO — GIUGNO 1877 


GIORNI DEL MESE 

0» 

« 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 . 

398 

391 

392 

384 

378 

376 

382 

383 

372 

372 

381 

386 

385 

383 

381 

386 

391 

392 

399 

400 

403 

405 

403 

4Ò6 

* . 

403 

403 

402 

403 

402 

401 

406 

406 

409 

417 

418 

419 

421 

421 

423 

420 

421 

422 

421 

423 

423 

420 

419 

418 

j . 

413 

409 

407 

403 

402 

399 

401 

401 

402 

405 

405 

408 

408 

408 

408 

408 

408 

408 

408 

408 

409 

407 

407 

404 

a ... 

403 

399 

396 

395 

395 

392 

394 

395 

395 

401 

400 

400 

399 

401 

400 

401 

400 

402 

403 

405 

406 

405 

405 

403 

5 . 

401 

397 

396 

396 

393 

393 

390 

394 

396 

393 

396 

396 

395 

393 

393 

387 

390 

389 

390 

392 

392 

393 

393 

393 

6 . 

303 

390 

387 

387 

385 

386 

387 

388 

391 

396 

400 

400 

402 

402 

400 

400 

402 

406 

410 

415 

415 

418 

418 

420 

7 . 

417 

415 

414 

414 

412 

410 

408 

410 

415 

419 

423 

423 

424 

424 

420 

421 

423 

424 

427 

430 

430 

430 

427 

427 

8 . 

424 

425 

420 

417 

413 

411 

410 

410 

413 

418 

419 

419 

417 

416 

417 

414 

415 

415 

418 

419 

420 

421 

420 

418 

» . 

414 

409 

408 

405 

403 

404 

408 

408 

408 

409 

414 

416 

418 

419 

420 

417 

417 

420 

423 

425 

425 

427 

426 

424 

IO . 

420 

417 

414 

411 

408 

405 

405 

406 

408 

414 

413 

413 

414 

413 

414 

414 

414 

416 

418 

418 

420 

420 

417 

418 

Il . 

412 

408 

403 

402 

399 

396 

397 

395 

399 

403 

404 

404 

401 

399 

395 

395 

396 

395 

399 

400 

399 

399 

397 

395 

11 . 

392 

385 

380 

379 

374 

371 

369 

369 

369 

372 

375 

374 

372 

369 

369 

369 

369 

369 

369 

369 

369 

369 

367 

366 

13 . 

362 

356 

352 

347 

349 

347 

353 

344 

343 

353 

355 

353 

351 

348 

348 

348 

350 

353 

356 

358 

359 

359 

359 

357 

li . 

355 

351 

348 

348 

343 

342 

342 

345 

348 

355 

355 

355 

356 

357 

357 

362 

364 

371 

374 

376 

376 

376 

374 

369 

15 . 

364 

359 

355 

351 

346 

349 

355 

357 

357 

360 

361 

364 

367 

372 

376 

377 

387 

389 

397 

402 

407 

408 

410 

4M 

15 . 

410 

408 

406 

404 

402 

401 

403 

403 

405 

409 

413 

413 

413 

415 

411 

410 

412 

412 

414 

414 

414 

414 

414 

412 

17 . 

410 

409 

405 

405 

403 

402 

403 

405 

406 

409 

411 

412 

412 

411 

411 

410 

411 

411 

411 

414 

415 

417 

418 

416 

18 . 

414 

417 

414 

415 

414 

410 

411 

411 

412 

417 

417 

418 

418 

418 

417 

419 

418 

420 

421 

423 

425 

424 

424 

424 

i» . 

421 

419 

416 

4|3 

410 

407 

409 

411 

410 

416 

419 

419 

419 

416 

416 

413 

412 

413 

412 

413 

414 

411 

410 

407 ' 

j# . 

401 

398 

393 

387 

385 

382 

381 

380 

381 

384 

384 

384 

382 

383 

378 

379 

381 

381 

381 

382 

384 

381 

379 

378 

21 . 

375 

370 

368 

365 

359 

355 

354 

356 

358 

363 

365 

365 

366 

365 

363 

36 2 

365 

368 

370 

370 

370 

370 

370 

368 

22 . 

367 

364 

360 

357 

357 

355 

356 

356 

353 

357 

358 

358 

358 

356 

352 

352 

352 

354 

351 

355 

354 

353 

352 

352 

23 . 

349 

347 

341 

338 

337 

340 

342 

345 

352 

354 

353 

358 

357 

355 

352 

349 

345 

346 

349 

352 

353 

352 

347 

344 

J4 . 

341 

339 

336 

340 

340 

341 

342 

347 

351 

354 

360 

363 

363 

360 

360 

359 

363 

366 

371 

371 

371 

371 

371 

371 

25 .. 

368 

369 

368 

372 

372 

372 

374 

377 

377 

381 

385 

385 

384 

383 

381 

380 

382 

383 

390 

395 

401 

403 

402 

401 

26 . 

396 

394 

391 

391 

391 

391 

393 

396 

399 

404 

408 

408 

408 

410 

409 

408 

410 

410 

413 

413 

415 

412 

410 

410 

27 . 

405 

402 

399 

396 

394 

391 

390 

391 

392 

397 

398 

399 

402 

401 

399 

399 

400 

402 

405 

405 

405 

405 

403 

403 

28 . 

398 

393 

390 

389 

387 

385 

385 

385 

387 

393 

395 

399 

400 

400 

397 

397 

398 

401 

401 

403 

405 

404 

406 

407 

29 . 

407 

405 

404 

404 

404 

404 

404 

407 

409 

413 

417 

420 

423 

426 

427 

429 

435 

441 

447 

450 

450 

452 

451 

450 

30 . 

447 

442 

436 

434 

429 

427 

435 

425 

426 

431 

431 

431 

431 

431 

428 

428 

427 

426 

428 

429 

431 

428 

427 

422 

1 1“ Decade.. 

409 

405 

404 

401 

399 

398 

399 

400 

401 

404 

407 

408 

403 

408 

408 

407 

408 

409 

412 

413 

414 

415 

413 

413 

Medie .. ) 2* Decade .. 

394 

391 

387 

385 

382 

381 

382 

382 

383 

388 

389 

390 

389 

389 

388 

388 

390 

391 

393 

395 

396 

396 

395 

393 

j 3' Decade.. 

385 

382 

379 

379 

377 

376 

376 

378 

380 

385 

387 

389 

389 

389 

387 

386 

388 

390 

392 

391 

395 

395 

394 

393 

/ Mese . . 

396 

393 

390 

388 

386 

385 

386 

387 

388 

392 

394 

395 

395 

395 

394 

394 

395 

397 

399 

401 

402 

402 

401 

400 




















































































BAROGRAFO — LUGLIO 1877 


GIORNI DEL MESE 

O b 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

•1 

10 

11 



418 

415 

409 

407 

407 

406 

402 

397 

397 

398 

400 

400 ■ 



379 

371 

369 

361 

361 

354 

356 

361 

366 

366 

363 

366 : 



347 

348 

349 

349 

351 

351 

355 

360 

365 

369 

371 

371 



379 

377 

376 

374 

373 

371 

373 

378 

379 

382 

385 

385 



394 

390 

386 

385 

385 

390 

388 

387 

391 

392 

399 

396 



389 

385 

384 

381 

378 

377 

373 

374 

376 

382 

384 

383 



371 

371 

364 

366 

360 

359 

357 

359 

361 

362 

360 

359 

g 


348 

345 

345 

343 

344 

342 

345 

354 

366 

376 

380 

383 



432 

433 

432 

429 

428 

427 

427 

432 

436 

439 

441 

443 

10 


434 

430 

427 

423 

422 

419 

417 

417 

419 

422 

423 

423 

1 


408 

405 

402 

398 

395 

395 

393 

392 

394 

396 

401 

400 

12 


309 

396 

392 

390 

389 

387 

386 

388 

386 

386 

386 

386 

13 


373 

373 

371 

371 

367 

365 

3<j3 

364 

366 

367 

371 

371 

| 14 


345 

335 

333 

326 

327 

325 

321 

318 

318 

320 

321 

321 

15 


291 

288 

283 

277 

274 

269 

270 

268 

269 

270 

269 

268 

16 


297 

297 

295 

293 

291 

291 

290 

300 

309 

314 

328 

334 

17 


363 

359 

354 

350 

348 

345 

345 

344 

347 

349 

349 

351 

18 


355 

352 

351 

349 

348 

347 

347 

351 

354 

360 

359 

360 

19 


343 

341 

340 

334 

334 

328 

328 

327 

332 

337 

337 

338 

20 


361 

358 

359 

359 

361 

361 

362 

367 

372 

374 

377 

377 

21 


386 

382 

382 

380 

380 

378 

379 

379 

381 

385 

385 

388 

22 


387 

386 

384 

382 

379 

378 

379 

379 

382 

385 

386 

387 

23 


372 

370 

370 

365 

362 

359 

356 

359 

362 

370 

370 

370 

2* 


364 

364 

365 

361 

360 

355 

354 

348 

348 

349 

343 

337 



336 

339 

336 

337 

336 

336 

342 

348 

358 

359 

361 

362 

26 


382 

380 

377 

374 

372 

372 

372 

376 

377 

380 

380 

377 

27 


371 

367 

364 

360 

361 

361 

360 

361 

369 

373 

373 

373 

28 


398 

388 

385 

384 

382 

382 

383 

383 

388 

394 

398 

402 

29 


413 

414 

412 

411 

410 

411 

414 

418 

423 

425 

427 

432 

30 


437 

434 

432 

428 

427 

425 

425 

427 

432 

434 

435 

437 

31 


425 

420 

417 

412 

409 

406 

403 

405 

406 

407 

409 

409 

li 8 

‘ Decade. . 

389 

387 

384 

382 

381 

380 

381 

382 

386 

389 

391 

391 

Medie ) ^ 

1 Decade.. 

353 

350 

348 

345 

343 

341 

340 

342 

344 

347 

350 

351 


1 Decade. . 

388 

386 

384 

381 

380 

378 

379 

380 

384 

387 

388 

388 

__( 

Mese :.. 

377 

375 

372 

370 

368 

367 

367 

368 

373 

375 

376 

377 


14 15 16 ; 17 


389 391 
331 353 
381 389 
376 378 


442 440 

417 416 





































































































































«ì .ino cì il ai'6 _ AGOSTO 1877 


GIORNI DEL MESE 

0>> 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

| 12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 






r9 

352 

349 

291 

350 

297 

353 

305 

354 






331 

317 

363 

330 

321 

362 

328 

327 

328 

334 



329 

325 

325 

321 





301 

295 

348 

346 

292 

349 

344 

387 

395 

365 

353 

3 



3o7 

315 

339 

329 





98 

311 

314 

| 315 

348 

352 

356 

357 

356 




350 


346 

348 

393 

397 


51 

355 

364 


367 

400 

398 

370 

363 

367 

371 

371 

371 

369 

366 

362 





394 

359 

361 

402 

407 

370 

36' 

401 

404 

370 

353 

360 

370 

370 

370 

373 

381 

385 

390 

392 

392 

393 






396 

'•T 

3 9 



399 

400 

400 

403 

407 

410 

412 

414 

415 

413 






366 

355 


400 

04 

398 

400 

400 

398 

401 

401 

401 

397 

396 

391 





360 

343 

363 

1 r 6 

'j." 


3/0 

370 

370 

368 

365 

361 

364 

362 

365 

366 

368 

367 





343 



354 

358 

354 

359 

373 

3d0 

339 

340 

340 

336 

338 

343 

347 

351 

350 

350 


367 


363 

361 


347 

350 

356 

357 

360 

360 

360 

363 

365 

368 

371 

371 

373 

371 

371 




6 

366 

371 

371 

371 

371 

371 

371 

371 

371 

371 

371 

371 

371 

369 

366 

363 





344 

342 

343 

341 

359 

365 

371 

371 

362 

384 

406 

400 

339 

342 

360 

338 




349 

354 

371 

375 

374 

376 

367 


343 

341 

340 

340 















49 

355 

371 

376 

374 

378 

341 

342 

343 

345 

349 

351 

351 

349 


363 



360 

349 

351 

353 

357 

371 

376 

356 

356 

356 

357 

358 

358 

362 

364 

367 

369 

367 


371 

369 

366 

364 


3 



371 

371 

371 

371 

371 

376 

375 

376 

375 

373 

371 

1 5 . 

379 

376 

376 


371 

371 


376 

'<76 

371 

373 

373 

376 

366 

378 

379 

381 

379 

382 

384 

386 

385 

386 

385 

382 

16 . 

383 

380 

377 

373 

364 


371 

375 

377 

377 

378 

378 

377 

380 

382 

382 

382 

385 

382 

17 . 

371 

371 

369 

1 


362 

375 

376 

376 

371 

371 

371 

375 

374 

376 

374 

373 

373 | 

18 . 

393 

391 

388 

3^ 


360 

387 

407 

371 

373 

374 

377 

379 

381 

385 

390 

394 

395 

397 

400 

398 

19 . 

410 

411 

408 

408 

402 


7 

415 

415 

394 

396 

399 

398 

400 

400 

400 

403 

405 

410 

410 

414 

418 

415 

411 

20 . 

407 

404 

402 


414 

412 

415 

411 

408 

410 

408 

407 

406 

412 

413 

415 

414 

413 

409 ! 



394 

394 

394 

396 

395 

394 

393 

391 

389 

388 

386 

388 

390 

391 

394 

395 

394 

388 ! 

21 . 

384 

381 

382 

373 

362 

369 

377 

370 



362 

361 

360 

382 

392 

371 

370 

370 

370 

370 













22 . 

370 

368 

364 

36 

370 

358 

363 

379 

3 IT 

358 

360 

379 

370 

365 

365 

367 

363 

365 

370 

370 

370 

374 

375 

373 | 

23 . 

371 

371 

371 

381 

363 

371 

387 

364 

362 

365 

363 

361 

361 

359 

370 

362 

362 

364 

370 

362 

375 

372 

24 . 

383 

381 


371 

374 

373 

376 

373 

371 

371 

371 

371 

373 

375 

380 

382 

385 

382 , 


406 

i< i j 

393 

391 

395 

397 

398 

397 

397 

397 

397 

399 

403 

405 

408 

413 

413 

410 

26 . 

378 

375 

371 

371 

384 

393 

363 

371 

392 

373 

385 

385 

393 

393 

394 

390 

391 

387 

382 

381 

380 

381 

384 

386 

384 

384 

384 

381 

27 . 

389 

388 

373 

373 

373 

375 

376 

376 

374 

374 

375 

376 

376 

381 

384 

386 

388 

392 

391 

28 . 

404 

401 

396 

'Olì 

382 

385 

392 

394 

396 

397 

400 

397 

402 

403 

403 

406 

410 

412 

412 

413 

412 

408 

29 . 

371 

371 

367 

360 

349 

360 

388 

390 

390 

393 

393 

390 

386 

384 

382 

379 

379 

382 

384 

383 

382 

380 

376 

30 .. 

369 


35 4 

358 

355 

346 

358 

362 

365 

366 

367 

371 

371 

369 

369 

371 

371 

371 

373 

373 

375 

376 

371 

31 . 

358 

357 

346 

346 


357 

362 

361 

360 

363 

363 

362 

362 

361 

360 

360 

360 

361 

363 

363 

365 

363 



339 

349 

353 

355 

354 

356 

359 

357 

358 

359 

361 

364 

365 

368 

367 

370 

370 

367 

1 1* Decade . 

Medie...) 2 * 

) 3* Decade.. 

/ lese .. . 

367 

378 

380 

375 

363 

376 

378 

373 

361 

374 

375 

370 

358 

372 

372 

367 

355 

370 

370 

365 

354 

369 

369 

364 

354 

370 

369 

364 

357 

372 

369 

366 

360 

375 

373 

370 

362 

376 

376 

371 

363 

377 

376 

372 

365 

378 

377 

373 

364 

377 

378 

373 

364 

377 

375 

372 

362 

377 

375 

371 

362 

377 

375 

371 

363 

377 

375 

372 

363 

378 

376 

373 

367 

382 

378 

376 

369 

383 

380 

377 

371 

385 

381 

370 

371 

386 

382 

380 

371 

386 

384 

381 

369 | 
383 , 
381 , 
378 j 































































































barografo — SETTEMBRE 1877 


GIORNI DEI MESE 

O h 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

il 

42 

13 

44 

45 

46 

47 

18 

49 

20 

21 

22 

23 


362 

358 

356 

350 

350 

350 

350 

352 

352 

352 

354 

352 

348 

347 

345 

346 

345 

346 

351 

352 

354 

354 

355 

351 


350 

344 

339 

335 

334 

331 

330 

332 

335 

337 

337 

338 

339 

335 

333 

333 

333 

333 

335 

334 

337 

342 

342 

340 


334 

332 

327 

396 

323 

322 

323 

328 

331 

335 

338 

338 

336 

334 

330 

332 

333 

338 

343 

345 

348 

352 

354 

353 


353 

351 

348 

345 

346 

346 

347 

353 

360 

365 

368 

373 

378 

377 

380 

384 

390 

397 

403 

407 

410 

414 

412 

409 




397 

394 

393 

395 

396 

398 

404 

408 

409 

415 

417 

418 

420 

420 

417 

417 

421 

424 

424 

427 

427 

423 



411 

406 

403 

399 

399 

397 

401 

404 

402 

403 

401 

398 

397 

393 

389 

390 

388 

389 

389 

394 

395 

392 

390 



386 

382 

389 

386 

373 

376 

376 

381 

385 

379 

378 

375 

367 

363 

357 

354 

352 

355 

357 

360 

363 

363 

359 


360 


355 

351 

351 

349 

350 

352 

357 

358 

359 

359 

357 

357 

355 

356 

354 

354 

357 

357 

360 

361 

358 

356 





338 

337 

336 

336 

334 

342 

347 

347 

346 

347 

350 

349 

349 

351 

353 

357 

362 

363 

364 

364 

362 

io . 

363 

362 

360 

360 

363 

363 

363 

369 

373 

377 

380 

381 

380 

382 

385 

388 

390 

391 

394 

399 

405 

408 

410 

410 

il . 

n . 

407 

406 

405 

404 

404 

405 

404 

409 

411 

410 

410 

413 

413 

411 

411 

410 

410 

410 

413 

414 

416 

419 

419 

416 

1» . 

15 . 

348 

346 

340 

338 

335 

334 

333 

333 

338 

340 

339 

338 

337 

337 

336 

331 

329 

328 

327 

328 

328 

330 

329 

328 

17 

326 

325 

323 

320 

319 

320 

325 

330 

335 

348 

360 

362 

363 

366 

365 

363 

363 

359 

358 

361 

363 

366 

366 

363 


361 

359 

357 

354 

352 

352 

352 

355 

360 

366 

372 

374 

375 

376 

375 

372 

372 

372 

372 

372 

375 

372 

372 

370 


362 

354 

346 

340 

339 

335 

333 

333 

335 

335 

332 

329 

326 

322 

317 

315 

310 

310 

307 

306 

308 

311 

310 

307 

IO . 

303 

298 

295 

295 


288 

290 

293 

299 

301 

303 

303 

303 

301 

301 

302 

300 

298 

297 

301 

301 

305 

307 

304 

21 

297 

295 

290 

287 

282 

280 

279 

279 

283 

279 

277 

278 

274 

271 

268 

264 

262 

261 

265 

265 

267 

268 

269 

264 



261 

258 

254 

255 

255 

254 

257 

259 

263 

267 

270 

272 

274 

275 

274 

276 

276 

281 

284 

290 

297 

298 

304 

7S 

304 

304 

304 

306 

310 

314 

320 

326 

337 

341 

341 

342 

343 

343 

344 

342 

341 

341 

343 

348 

349 

353 

354 

354 


351 

348 

348 

344 

343 

344 

347 

348 

352 

354 

357 

355 

355 

354 

356 

356 

357 

357 

363 

365 

366 

371 

371 

369 


364 


355 

352 

350 

352 

353 

358 

361 

366 

368 

367 

369 

372 

374 

375 

375 

376 

391 

392 

397 

403 

411 

417 


417 

413 

412 

411 

412 

414 

420 

427 

433 

436 

438 

440 

441 

442 

439 

439 

437 

437 

440 

442 

445 

450 

450 

447 

17 

445 

439 

436 

429 

431 

427 

427 

427 

427 

439 

433 

437 

440 

442 

443 

443 

410 

436 

439 

444 

417 

448 

448 

445 

18 

442 

439 

437 

436 

433 

430 

432 

431 

432 

436 

441 

440 

440 

442 

442 

443 

442 

441 

439 

439 

443 

443 

444 

441 


435 

426 


416 

'413 

411 

414 

417 

419 

420 

420 

420 

419 

419 

416 

416 

414 

413 

415 

417 

419 

419 

422 

422 

30 .... 

418 

411 

406 

403 

400 

401 

402 

406 

409 

410 

412 

414 

412 

412 

411 

407 

407 

403 

403 

40$ 

402 

406 

406 

406 

«Mie. . . < 

L 

l a Decade.. 

) 2 a Decade.. 

| 3» Decade . . 

I Mese ... 

368 

351 

374 

366 

365 

348 

369 

363 

361 

344 

366 

359 

359 

341 

364 

357 

358 

340 

363 

356 

356 

339 

363 

355 

357 

339 

364 

356 

359 

342 

368 

359 

364 

346 

371 

363 

367 

350 

374 

366 

366 

353 

375 

367 

353 

376 

368 

367 

353 

376 

367 

366 

352 

377 

367 

365 

351 

377 

366 

365 

349 

376 

366 

366 

347 

375 

365 

367 

346 

374 

365 

370 

346 

378 

368 

373 

347 

380 

369 

375 

348 

382 

371 

378 

350 

386 

374 

377 

350 

387 

374 

375 

348 
387 ! 
373 



































































































































barografo - OTTOBRE 1877 


GIORNI DEL MESE 

0" 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

IO 

H 

42 

43 

44 

45 

46 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 


400 

391 

392 

388 

386 

386 

386 

386 

385 

383 

380 

374 

372 

364 

357 

351 

347 

346 

347 

350 

350 

346 

341 

337 



331 


319 



314 

315 

318 

321 

323 

326 

324 

322 

319 

319 

318 

310 

318 

318 

319 

322 

326 

328 

329 

s 


387 

386 

324 

314 

315 

321 

326 

327 

331 

336 

339 

342 

342 

343 

346 

347 

348 

351 

351 

355 

358 

364 

368 

372 

4 


370 

370 

370 

372 

374 

378 

381 

386 

389 

387 

386 

387 

386 

388 

388 

387 

387 

388 

400 

403 

407 

410 

411 

411 

5 


411 

408 

409 

409 

410 

413 

414 

419 

429 

421 

424 

426 

424 

421 

419 

417 

418 

416 

415 

417 

419 

422 

418 

415 

« 


410 

403 

399 

394 

393 

391 

396 

396 

396 

397 

398 

402 

404 

403 

404 

404 

403 

404 

404 

404 

405 

405 

406 

403 

7 


396 

390 

387 

383 

380 

377 

380 

379 

378 

375 

375 

370 

367 

359 

353 

345 

337 

334 

325 

324 

320 

312 

305 

299 

8 


884 

277 

268 

252 

249 

252 

250 

259 

268 

272 

276 

278 

280 

281 

285 

286 

289 

289 

289 

295 

300 

303 

303 

307 

» 


310 

308 

311 

311 

314 

320 

323 

338 

347 

354 

358 

358 

360 

361 

362 

362 

364 

365 

368 

372 

374 

377 

381 

380 

IO 


374 

372 

367 

364 

362 
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TERMOGRAFO 


APRILE 1877 


j GIORNI BEL MESE 
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536 

— 3 

534 

534 

535 

-4- 2 

537 

541 

539 

— 3 

534 

530 

529 

— 1 

527 

524 

515 

511 

508 

508 

50.1: 

501 

518 

+ 3 

547 

568^ 




564 

- 3 

578 

579 

579 

— 1 

595 

590 

578 

—23 

559 

543 

522 

0 

517 

511 

504 

502 

500 

488 

490 

520 

^ 3 


547 

556 




567 

— 3 

582 

5821 

598 

- 4 - 3 

600 

590 

572| 

- 4 - 1 

573 

572 

557 

— 1 

534 

529 

520 

511 

511 

511 

507 







564 

- 8 

563 

562| 

561 

— 6 

556 

548 

534] 

_ 1 

527 

522 

520 

- 4 - 2 

518 

518 

517 

516 

515 

515 

516 

5201 

500 

507 

537 

527 

520 

540 

522 

490 

518 

518 

501 

518 

530 

525 

520 

+ 5 

522 

522 

525 

531 

55*71 

+ 5 

+ 2 

538 

577 

544 

592 




548 

- 1 

542 

540 

534 

— 4 

527 

525 

523 

0 

524 

525 

524 

0 

522 

520 

522 

521 

523 

523 

518 


543 

5 ni 

— 2 

550 

558 




573 

-4- 7 

586 

612 

612 

— 4 

605 

605 

59 


- 4 - 5 

594 

579 

562 

— 6 

527 

511 

505 

504 

501 

500 

513 

* 2 

513 

561 

561 

544 

568 

549 

551 


557 

566 




564 

— 6 

565 

566 

572 

_ 1 

577 

559 

540 

- 1 - 4 

530 

521 

517 

- 4 - 7 

513 

512 

508 

505 

506 

‘><r 

535 

~ 3 

570 

575 

566 

568 

556 

57* 

+ 3 

589 

601: 




569 


583 

590 

598 

- 4 - 3 

597 

608 

609 

- 6 

609 

595 

586 

—19 

577 

574 

569 

562 

559 

:»:►<> 

*4 ' 


;,SM 


591 

599 

x 



606 

- 9 

611 

624 

627 

0 

631 

631 

62- 

4 

- 4 - 5 

617 

598 

589 

— 2 

565 

555 

543 

540 

532 

533 

549 

+ 

578 

+ 9 

584 

598 




606 

— 5 

618 

622 

619 

— 2 

619 

611 

617 

— 5 

608 

595 

585 

— 5 

566 

551 

537 

537 

529 

538 

528 

.■>< K> 

547 

530 

+ 7 

577 

+ 9 

588 

593 




614 

- 4 

6» 

644 

650 

— 3 

658 

653 

642 

-19 

629 

609 

605 

—10 

586 

579 

567 

563 

541 

551 



558 

+ 3 

569 

573 




598 



620 

624 

— 5 

609 

611 

60 

1 

— 5 

594 

579 

569 

- 4 

565 

559 

553 

503 

532 


+ 14 

532 

551 

567 

+ 4 

577 

590 




582 

— 5 

5S8 

592 

582 

— 5 

589 

1 583 

586 

— 7 

574 

570 

550 

0 

547 

540 

533 

533 

49o 

516 




Il . 

21 . 

23 . 

24 . 

25 . 

26 ... 

27 . 

28 . 

29 . . . 

30 . . 

31 . 

591 

591 

571 

596 

571 

585 

584 

595 

581 

541 

58( 

— 6 

—12 

— 1 

—11 

— 2 

, — 2 

i — 1 

! _ 2 

1 — 9 

> — 1 

5 — 6 

597 

581 

577 

578 

598 

591 

60C 

59( 

561 

591 

601 

604 

586 

539 

592 

593 

597 

609 

) 594 

t 570 

1 608 

617 

602 

590 

539 

599 

603 

614 

583 

574 

604 

— 3 

— 1 

- 4 - 1 

- 4 

— 4 

— 3 

- 9 

1 —28 

l - 4 - 1 

i — 9 

624 

611 

596 

523 

601 

596 

60( 

60< 

55! 

581 

59 

626 

607 

604 

530 

578 

i 608 

5 605 

5 604 
) 543 

3 58! 

1 58( 

622 

593 

602 

533 

571 

i 609 

. 598 

i 601 

1 539 

i 576 

) 573 

- 8 

—29 

— 9 

- 4 - 2 

— 4 

— 6 

— 2 

+ 4 

_ 3 

0 

610 

561 

596 

530 

571 

600 

589 

595 

541 

567 

567 

597 

541 

602 

528 

561 

581 

57! 

57! 

54! 

1 55! 

1 56 

586 

535 

584 

521 

558 

578 

567 

) 567 

ì 531 

3 55C 

1 558 

- 8 

- 4 - 2 

—19 

+ 5 

0 

_ 2 

0 

0 

-+- 1 

1 -4- 2 

1 7 

573 

533 

576 

517 

538 

561 

56! 

551 

53" 

54' 

551 

557 

528 

554 

' 515 

1 539 

4 549 
1 544 

l 541 

1 53! 

l 54! 

3 558 

537 

526 

545 

510 

515 

546 

546 

53' 

1 537 

1 538 

1 55! 

I 528 
528 

536 
| 511 
j 514 
1 543 

1 533 
J 525 
H 534 

t 538 

i 553 

507 

528 

534 

507 

514 

! 531 

i 526 

■ 529 

1 532 

1 536 

I 551 

488 

527 

533 

503 

509 

529 

529 

529 

532 

1 536 

1 551 

484 

526 

533 

509 

508 

505 

525 

527 

531 

i 536 

549 

505 

529 

535 

506 

509 

510 

525 

528 

536 

539 

556 

526 

538 

541 

517 

> 518 

1 516 

' 532 

! 531 

1 531 

1 546 

1 55! 

! +19 

i +10 

— 2 

1 + 7 

ì + 6 

l + 4 

+ 8 

1 + 3 

) + 7 

1 + 8 

537 

544 

547 

517 

531 

524 

546 

538 

534 

543 

566 

543 

552 

556 

538 

551 

546 

555 

i 546 

1 537 

; 547 

1 56! 

553 

559 

569 

543 

560 

552 

562 

547 

' 536 

' 559 

1 581 
1 

+ 8 

— 3 

+ 9 

+ 5 

+ 2 

+ 6 

+ 3 

+ 6 

+ 2 

— 4 

563 

565 

579 

555 

571 

562 

576 

552 

536 

57S 

596 

ij 570 
: 509 

> 581 

. 563 

I 51, l 

! 575 

1 582 

1 562 

’| 537 ! 

. 570' 

611 

1 

i 

Medie 

1“ Decade . . 
) 2 1 Decade . . 
j 3* Decade., 
[ «ese . . 

54. 

58! 

. 58 

. 57' 

4 » 

2 » 

1 » 

0 » 

551 

58! 

58 

57 

) 553 

3 59 : 

2 591 

4 581 

1 55‘ 

1 59! 

i 59: 

i 581 

1 » 

ì » 

3 » 

3 » 

55! 

59 

59 

58 

8 55' 

7 59: 

1 581 

2 57! 

1 550 

3 587 

8 583 

9 574 

» 

i » 

54! 

581 

57! 

56< 

! 53! 

1 56! 

> 56 

5 55 

5 52! 

9 501 

G 551 

7 54! 

! » 

1 » 

3 » 

3 » 

52< 

54! 

55< 

54i 

3 51 < 

3 54! 

9 54! 

0 53 

3 511 

ì 53! 

1 53' 

4 52' 

l 50! 

j 53! 

1 53! 

7 52! 

> 501 

! 52! 

! 52' 

2 51! 

l 506 

i 522 

1 524 

) 51! 

498 

518 

i 521 

> 512 

494 

526 

524 

51! 

i 506 

1 53' 

1 53! 

» 52! 

1: 

1 » 

2 » 

503 

543 

538 

52! 

, 51C 

I 554 

1 548 

1 538 

1 515 

i 563 

! 556 

I 545 


527 

57! 

566 

55! 

1 535 

! 582 

! 573 

» 564 











































































































































TERMOGRAFO — GIUGNO 1877 


GIORNI DEL—S1ESE 

O h 

Diff. 

1 

2 

3 | Diff. 

4 

3 

6 

Diff. 

7 

8 

9 Diff. 

40 

14 

12 

l 13 

44 

15 

| 46 

17 

48 

Diff. 

19 

20 

24 

Diff. 

22 

ss ; 

1 


609 

— 5 

600 

588 

583 + 7 

583 

588 

! 581 

—30 

553 

546 

563 - 9 

549 

539 

531 

518 

511 

514 

520 

529 

536 

0 

546 

555 

564 

+ 7 

581 

602 

J 


598 

0 

616 

628 

632 — 4 

649 

645 

1 648 

- 8 

639 

626 

610 — 8 

600 

568 

557 

554 

544 

544 

541 

546 

571 

+ 9 

585 

602 

603 

+ 7 

609 

620 

3 


628 

— 3 

633 

635 

647 — 7 

646 

654 

646 

— 2 

632 

624 

617 — 1 

603 

584 

571 

569 

565 

563 

558 

570 

591 

+ 10 

610 

614 

624 

+ 3 

637 

645 

» 


652 

— 3 

651 

649 

652 — 2 

655 

661 

662 

— 5 

653 

641 

633 — 2 

625 

607 

588 

591 

588 

587 

585 

584 

588 

+10 

592 

613 

635 

+ 3 

648 

654 

5 


659 

-l- 2 

672 

677 

671 + 2 

666 

674 

678 

— 5 

677 

662 

655 — 9 

642 

627 

622 

621 

615 

610 

601 

594 

600 

+ 7 

621 

628 

629 

+ 2 

637 

654 

6 


655 

— 8 

663 

665 

665 — 5 

666 

665 

. 660 

— 5 

651 

647 

640 — 4 

620 

609 

593 

j 592 

590 

586 

585 

586 

596 

+ 12 

613 

643 

641 


647 

655 

7 


660 

— 5 

667 

674 

673 — 2 

677 

673 

1 665 

— 2 

659 

652 

638 + 8 

618 

613 

609 

'I 606 

600 

591 

591 

600 

611 

_ 1 

625 

635 

641 

+ 4 

643 

651 

8 


666 

— 6 

632 

642 

656 + 4 

665 

666 

1 663 

— 5 

659 

653 

649 — 4 

627 

620 

618 

616 

609 

608 

599 

598 

617 

+ 13 

627 

649 

658 

— 1 

661 

672 

9 


675 

— 5 

686 

680 

690 — 4 

696 

695 

690 

— 1 

689 

668 

641 + 3 

620 

630 

626 

621 

606 

606 

590 

602 

621 

+ 5 

636 

646 

650 

+ 1 

660 

669 

IO 


677 

- 3 

683 

691 

696 - 3 

695 

695 

692 

— 7 

685 

682 

676 — 5 

664 

648 

636 

] 619 

614 

615 

603 

610 

623 

+ 15 

648 

653 

659 

+ 4 

669 

678 

li 


691 

— 3 

696 

706 

7051 - 8 

703 

699 

698 

—IO 

682 

681 

673| - 1 

669 

646 

640 

625 

621 

613 

606 

607 

627 

+ 15 

641 

656 

662 

1 + 8 

673 

676 

12 


678 

-+- 3 

685 

700 

703 — 1 

717 

723 

727 

—12 

717 

702 

687 — 7 

672 

654 

644 

639 

625 

625 

620 

617 

627 

+ 13 

640 

648 

655 

+ 6 

670 

674 

13 


681 

— 1 

695 

708 

694 — 1 

701 

692 

668 

-12 

648 

639 

641 + 1 

642 

623 

618 

615 

610 

602 

592 

608 

625 

+ 9 

625 

640 

651 

+ 6 

658 

662 

14 


675 

— 1 

691 

697 

703 —11 

705 

700 

697 

- 6 

688 

681 

673 - 3 

664 

649 

640 

629 

619 

609 

598 

598 

599 

+ 12 

598 

598 

609 

+12 

623 

638 

15 


645 

0 

653 

662 

666 0 

675 

672 

663 

— 5 

658 

653 

643 0 

640 

631 

623 

605 

595 

585 

576 

572 

574 

+ 6 

574 

574 

569 

0 

562 

571 



581 

+ 13 

590 

595 

601 +13 

609 

615 

616 

- 8 

614 

611 

610 — 8 

609 

602 

597 

592 

591 

592 

594 

593 

592 

- 8 

593 

604 

614 

— 2 

620 

627 

17 


629 

— 7 

634 

632 

638 — 6 

636 

631 

623 

— 1 

617 

611 

605 + 3 

594 

592 

592 

585 

583 

586 

587 

588 

590 

+ 8 

589 

587 

595 

0 

608 

616 



619 

— 4 

616 

615 

608 — 1 

621 

631 

626 

- 6 

632 

621 

608 0 

598 

590 

583 

578 

575 

571 

570 

572 

578 

+ 10 

585 

596 

608 

+ 4 

622 

636 

19 


638 

— 4 

636 

643 

647 0 

651 

649 

646 

— 1 

637 

632 

625 + 1 

612 

589 

573 

565 

564 

572 

586 

603 

611 

+ 1 

621 

631 

641 

+ 2 

648 

653 

20 


664 

—10 

671 

679 

685 — 3 

690 

692 

j 685 

+ 4 

665 

646 

633 +12 

610 

597 

577 

| 570 

570 

575 

583 

595 

605 

- 5 

612 

620 

629 

+ 2 

636 

645 

21 


654 

- 4 

657 

668 

667| - 7 

663 

665 

662 

- 5 

650 

640 

629 — 1 

622 

600 

600 

590 

575 

578 

580 

589 

597 

+ 13 

610 

632 

639 

+ 12 

642 

643 

22 


657 

- 7 

659 

672 

675 — 2 

666 

652 

643 

— 2 

633 

618 

603 + 1 

596 

593 

585 

581 

583 

592 

590 

590 

591 

+ 4 

594 

610 

624 

+ 8 

635 

6481 

23 

24 


668 

— 8 

677 

669 

677 —10 

654 

598 

562 

+ 5 

567 

567 

565 +11 

571 

575 

572 

574 

571 

569 

567 

572 

590 

+ 2 

606 

617 





25 







614 

610 

611 

+ 1 

613 

603 

603 — 2 

599 

593 

591 

589 

593 

582 

581 

576 

580 

+ 4 

598 

594 

598 

— 4 

611 

615 

26 


616 

+ 1 

623 

632 

637 + 3 

640 

639 

636 

0 

630 

620 

616 0 

610 

603 

597 

589 

582 

577 

577 

577 

580 

+ 4 

581 

590 

601 

+ 8 

612 

623 

27 


626 

+ 1 

632 

640 

646 + 1 

648 

650 

647 

— 2 

639 

635 

629 — 1 

623 

613 

894 

596 

594 

586 

573 

580 

602 

+ 2 

621 

626 

633 

— 1 

639 

644 

28 


649 

— 1 

651 

662 

670 — 1 

670 

672 

666 

— 3 

659 

646 

640 —2 

633 

624 

690 

602 

594 

588 

585 

587 

613 

+ 3 

630 

647 

653 

+ 3 

659 

665 

29 


672 

— 2 

678 

684 

689 — 1 

690 

691 

686 

— 6 

673 

668 

653 + 1 

652 

637 

697 

621 

598 

501 

598 

593 

596 

+ 4 

599 

608 

612 

+ 6 

621 

630 

1 39 


639 

0 

644 

651 

654 + 3 

661 

661 

661 

— 4 

654 

646 

642 — 6 

630 

625 

696 

616 

615 

612 

610 

602 

604 

+ 4 

619 

617 

617 

+ 5 

630 

630 

\; 

Decade. . 

648 


650 

653 

654 » 

659 

662 

658 


650 

640 

632 » 

617 

604 

595 

591 

584 

589 

577 

582 

595 


610 

624 

63oj 

! » 

639 

640' 

Medie 

Decade.. 

650 


654 

662 

665 ■ 

671 

670 

665 

» 

656 

648 

640 » 

631 

617 

609 

600 

595 

593 

591 

595 

603 


608 

615 

623 


632 

610 

/ 

Decade.. 

044 

* 

649 

658 

662 » 

662 

661 

657 


648 

639 

630 » 

624 

613 

607 

599 

591 

589 

587 

587 

597 


608 

618 

625 


634 

640 

f 

---I 

048 


651 

657 

660 » 

664 

665 

660 


651 

643 

634 » 

624 

611 

663 

596 

590 

588 

585 

589 

599 


609 

619 

626 


635 

610 
























































































TERMOGRAFO — LUGLIO 1877 


















































































































TERMOGRAFO — AGOSTO 1877 



































































































termografo — SETTEMBRE 1877 


GIORNI DEL MESE 


i l a Decade 
) 2 1 Decade 
| 3* Decade 


12 43 14 13 16 17 


562 536 
542 541 


551 551 
540 541 








































































































































termografo - OTTOBRE 1877 







































































































termografo — NOVEMBRE 1877 


GIORNI DEL MESE 

O h 

Diff. 

i 

2 

3 

Diff. 

4 

5 

6 

Diff. 

7 

8 

9 

Diff. 

IO 

il 

42 

43 I 

14 

15 

16 | 

17 

18 

Diff. 

19 

20 I 

21 

Diff. 

22 

23 


497 

+ 3 

518 

540 

555 

_ , 

573 

557 

545 

— IO 

534 

530 

190 

— l 

508 

490 

484 

485 

488 

494 

483 

464 

467 

— 2 

453 

458 

460 

+13 

482 

500 1 




527 

541 

550 

— 7 

551 

545 

537 

—11 

523 

510 

498 

- 2 

495 

474 

466 

458 

448 

451 

450 

450 

447 

+13 

451 

455 

458 

+ 12 

463 

473 


508 


518 

527 

530 

— 7 

527 

520 

516 

— 6 

508 

493 

486 

_ j 

484 

482 

469 

450 

450 

454 

450 

447 

445 

+ 5 

442 

no 

442 

+11 

454 

470 ! 




500 

514 

527 

— 8 

533 

535 

522 

- 9 

518 

500 

492 1 

— 4 

484 

478 

474 

471 

470 

462 

453 

442 

432 

+ 2 

425 

•i2o' 

426 

+ 19 

448 

468, 


480 

■+- 6 

497 

507 

517 

-i- 3 

524 

524 

528 

—20 

512 

500 

487 

- 3 

481 

480 

467 

467 

464 

460 

463] 

449 

445 

+ 4 

444 

442 

447 

+ 9 

454 

461 


480 

4- 3 

501 

513 

522 

— 2 

528 

527 

517 

— 10 

510 

502 

488' 

_ 7 

478 

476 

477 

471 

462 

458 

456 

449 

443 

+ 4 

438 

446 

453 

-1- 9 

457 

476 


487 

+ 4 

498 


523 

, 

529 

526 

516 

— 7 

514 

505 

496 

— 2 

492 

488 

485 

485 

482 

480 

482 

483 

485 

+ 1 

474 

474 

481 

+ 2 

484 

493 




513 


525 

0 

525 

519 

513 

— 4 

507 

503 

503 

_ 1 

499 

496 

495 

486 

486 

483 

476 

469 

470 

— 3 

458 

ÌOO 

459 

+ 7 

469 1 

478 







+ 7 

516 

531 

523 

— 8 

517 

511 

505 

— 4 

501 

492 

487 

484 

476 

479 

480 

480 

480 

+ 4 

482 

477 

477 

+ 8 

483: 491 

IO . 

498 

0 

501 

506 

508 

— 3 

508 

506 

498 

— 1 

495 

490 

488 

-1- 2 

490 

489| 

488 

487 

487 

484 

493 

483 

482| 

0 

480 

48o| 

480 

+ 2 

485 

485 


489 

0 

491 

494 

496 

0 

498 

496 

495 

0 

494 

494 

493 

- 1 

491 

4911 

490 

489 

489 

488 

487 

487 

486 

— 4 

481 

479 

481 

+ 2 

482 

480 





490 



488 

490 

488 

0 

490 

489 

489 

0 

489 

486 

484 

485 

485 

485 

483 

485 

485 

+ 1 

486 

487 

488 

0 

469 

490 


491 



499 

498 

- 2 

498 

498 

499 

- 4 

491 

497 

498 

— 3 

497 

497| 

497 

497 

497 

491 

491 

490 

492 

— 12 

489 

491 

491 

+ 5 

496 

504 

14 . 

511 

4- 1 

520 

523 

521 

— 4 

515 

510 

502 

-+- 2 

503 

505 

506 

+ 1 

508 

508 

512 

507 

507 

503 

501 

503 

506 

+ 6 

512 

515 

520 

— 2 

530 

5361 

15 . 

554 

_ 6 

566 

566 

571 

— 8 

571 

566 

553 

— 7 

546 

537 

528 

- 3 

526 

521 

511 

497 

487 

483 

487 
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TAVOLA 


INDICANTE L’ORA DELLE TEMPERATURE ESTREME 

dedotta 


dalla linea termografica 


























( ) Le temperature estreme si riferiscono al giorno astronomico. 


































































































COGLI 


OSSERVAZIONE SIMULTANEA 

STA TI UNITI D’AMERICA 

fatta dall’Incaricato municipale presso l’Osservatorio Professore Angelo Charrier. 


7» 35“ antimeridiane, tempo medio di Washington = 1“33» pomeridiane, 


tempo medio di Roma 


notazioni e» avvertenze 


• • a ii a fAmnoratura di zero gradi ed all'altitudine di metri 276, diminuita di 700 

B a - Altezza barometrica in millimetri, alla temperatura ai zero g™ 

millimetri. . „ . 

T _ Temperatura «tema .1 »«d i» gradi een-toli -MI— « «.tri 37,70 ..pra ,1 eu.lu. 

t — Tensione del vapore in millimetri. 


u — Umidità relativa in centesimi. . 

Vi - Intensità relativa del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’ forte; 3 forte; fortissimo. 

Vd - Azimuto della direzione del vento in gradi sessagesimali. 

Na — Quantità di cielo coperto in decimi. 

, . ., nnTii • m indica cumuli r cirri, s strati, n nembo, e le lettere seguenti, sovrapposta 

Nf ~ S Tmorfesp C oVeme r ”lle lettere adoperate per la foràa delle nubi significano : h orizzonte, * zenit, « nord, 
« est * sud, P o ovest; ed indicano la situazione rispettiva m cui quelle forme prevalgono, 
nr indie, «ebbi, rara, „S nebbia, nfnebbi, am, no nebbia .ole .ipertonie. 

„ pioggia minai. « se.ra., p pioggia. pd pioggia dira»., P‘ PÌ«SP* toporato., ,r grand..., 

d - Alito. Z «rilùton. eadute dope l'.»em.i.ne nrdin.ri. f.iU .11. nere .niim.ridl.n. top. .ere Ine.,. 

sino all’istante dell’osservazione simultanea. 
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Avvertenza. — Si unisce al Bollettino, per la Parte Astronomica, una Memoria relativa al Calcolo delle 
Effemeridi, ed una Nota Sulle Formole della Parallasse; e le Effemeridi del Sole, della Luna e dei Pianeti principali 
per l’anno 1879, già calcolate, verranno pubblicate nell'Annuario dell’Accademia delle Scienze. 
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NELL’ ANNO 18 7 7 


Airy — Report on thè telescopic observations of thè transit of Venus. 
Almanaque nàutico para el aho 1878, de la Ciudad de S. Fernando. 

Annaes de Osservatorio de Infante D. Luiz. Voi. XII. 1874. 

Annalen der K. K. Sternwarte in Wien. Band XXV. 1875; XXVI. 1876. 
Annalen des physikalischen central-Observatoriums. 1875. 

Annales de l’Observatoire de Moscou. Voi. III. l e Iivraison. 

Annales de l’Observatoire de Bruxelles. 1877. 

Annales of thè astronomica! Óbservatory of Harvard College. Voi. VI. VII. 


vili. A. 

Annual report of thè Board of Regents of thè Smithsonian institution, 1875. 

Archives of Science and transactions of thè Orleans County Society of na¬ 
turai Sciences. Voi. I. 

Astronomical and magnetical and meteorological observations made at thè 
R. Óbservatory, Greenwich, 1874. 

Astronomical and meteorological observations made at thè United States 
naval Óbservatory, 1874. 

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. Voi. XII. 

Atti della R. Accademia dei Lincèi. Serie II. Voi. Ili; Serie III. Voi. I. 

Adtier — Extrait de l’Astronomie physique. _ 

Bessbls - Scientific results of thè United States artic expedition. Voi. 1. 
Physical observaliotis. 

Bi.anford— Indian meteorological memoirs. 

Id. Report on thè meteorology of India in 1875. 

Bj.ock — Hilfstafeln zur berechnung der polaris-azimute, etc. 

Boletin del Ministerio de Fomento de la Republica Mexicana. Tom. I. 

Bollettino medico-statistico della Città di Torino. Anno 1877. 

W. del Club Alpino italiano. Voi. XI. 

Brdhhs _ Resultate aus den meteorologischen beobachtungen angesteiit 
Vierundzwanzig Remiglieli Sachsischen Stationen in den 


Jahren 1872 und-1873. „ ^ „ . ..... 

Id. Meteorologische beobachtungen angestellt auf der Umversitats- 
„ , Stern-warte in Leipzig im Jahre 1876. 

BuBetin international de l’Observatoire de Paris, N° 199, 18 Juillet;^® 77 ‘ r 
Bulletm de la Société des Sciences naturelles de Neuchatel. Tom. XI, 1 cahier. 


Bullettino Meteorologico dell’Osservatorio del Collegio Romano. Voi. XVI 

Id. Meteorolgico del R. Osservatorio di Palermo. Voi. XI. 1875. 

Id. della Società di Scienze naturali ed economiche di Palermo. 

Id. Meteorologico dell’Osservatorio del R. Collegio Cablo Alberto in 
Moncalieri. Voi. XI. 1876. 

Carutti — Di Gio. Eckio e della instituzione dell’Accademia dei Lincei, con 
alcune note inedite intorno a Galileo. 

Craveri — Riassunto dell’anno meteorologico 1860 e 1862-76, fatto all’Os¬ 
servatorio di Bra. 

Cuyper (De) — L’enseignement techniquesupérieur dans l’empire d’Allemagne. 

Daily — Bulletin of Weather-reports, signal-service United States Army. 
August-December 1873. January-March 1874. 

Denza — Osservazioni della declinazione magnetica fatta in occasione delle 
ecclissi di Sole del 9-10 Ottobre 1874, del 5 Aprile e del 
29 Settembre 1875. 

Id. Riviste mensuali di Meteorologia agraria per l’an. 1875-76. 

Dbner — Undersòkningar òfver kàman och de narmast hurnan liggande 
delarne hos 1874 ars stora komet. 

Id. Mesures micrométriques d'étoiles doubles, faites à l’Observatoire 
de Lund. 

Eastman — Report on thè difference of longitude between Washington, etc. 

Elliot — Report of thè Vizagapatam and Backergunge cyclones of October 
1876. 

Empire (The) of Brasil at thè universal exhibition of 1876 in Philadelphia. 

Fassa — Statistica nosologica trimestrale dei decessi, col movimento della 
popolazione di Alessandria e sobborghi. An. 1876. 

Filopanti — Lezioni di Astronomia. 

Frisiani — Su alcuni temporali osservati nell’Italia superiore. 1876. 

Id. Sulla dipendenza dell’evaporazione dall'area e dalla figura della 
superficie liquida evaporante. 

Hornstein. — Astronomische magnetische und meteorologische beobachtun¬ 
gen an der K. K. Stern-warte zu Prag im Jahre 1876. 

Howe. — Catalogue of 50 new doublé stare discovered of thè Cincinnati 
Óbservatory. 












































Jahresbericht am 16 Mai 1875 am 19 Mai 1876 dem Comité der Nicolai- 
Ilauptsternwarte. 

Leveau — Éléments et éphéméride de la Comète périodique de d’Arrest. 

Lorenzoni — Gio. Santini, la sua vita e le sue opere. 

Macbdo (De) — Anno biographico Brazileiro. Voi. I-I1I. 

Marche annuelle du therinomètre et du baromètre en Néerlande, dèduite 
d’observations simultanées de 1843 à 1875, etc. 

Memorie della Società degli Spettroscopisti italiani. An. 1877. 

Merriman — A list of Writings relating to thè method of Least Squares, 
with historical and criticai notes. 

Meteorologia italiana. Bollettino decadico e mensile. An. XIII. 

Meteorologiscbe beobachtungen angestellt in Dorpat im Jahre 1875. 

Mitchel — Micrometrical measurements af doublé stars. 

Nederlandsch meteorologisch Jaarboek voor 1871-1875. 

Newcomb — Investigation of corrections to Hansen’s tables of thè moon. 

Nyren — Déclinaisons moyennes corrigées des étoiles principales pour 1*6- 
poque 1845, etc. 

Observations météorologiques faites aux Stations internationales de la Bel- 
gique et des Pays-Bas. Année I. 

Observations météorologiques horaires de l’Observatoire de l’Université 
d’Upsal du 30 Mai 1865 au 9 Aoùt 1868, continuées jusqu’au 
30 Novembre suivant. 

Observatory (The) a Monthly review of astronomy. Aprii 1877. 

Osservatorio meteorologico di Reggio Calabria. Voi. I. 

Id. id. di Montecassino. Anno 1877. 

Osservazioni meteorologiche fatte nelle Stazioni italiane presso le Alpi e gli 
Appennini. Anno VI. 

Osservazioni meteorologiche fatte nell’Osservatorio di Siracusa. Anno I. 

Id. meteoriche fatte nell'Osservatorio del D* Conti. 

Perley-Poore.— Congressional Directory compiled for thè use of Congress. 

Plantamour et Wolf — Détérmination télégraphique de la différence de 
longitude entre l’Observatoire de Zurich et les Stations 
astronomiques du Pfander et du Gàbris. 

Postos meteorologicos, primeiro y segundo semestre 1874. 

Proceedings of thè American philosophical Society. Voi. XV-XVI. 

Publications of thè Cincinnati Observatory. 

Quarterly Weather report of thè Meteorological Office. Pari. I1I-IV. 1874. 

Quinzaine (La) météorologique publiée sous les auspices de la Société mé- 
téorologique de Franco. Mai 1877. 

Raoona — Periodi annuali di caldo e freddo, intervalli di temperatura cre¬ 
scente o decrescente, ecc. 


Ragona — Il sesto Congresso della Associazione Francese per l’avanzamento 
delle Scienze in Havre. 

Rapport du Comité permanent du 1" Congrès météorologique de Vienne. 
Réunion de Londres 1876. 

Rassegna statistica trimestrale del Comune di Venezia. Anno VI. 

Registro meteorologico del Observatorio centrai del Palacio nacional de 
México. Mayo-Junio 1877. 

Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Serie II. Voi. X. 

Report of thè Kew Committee for thè year ending October 31, 1876-1877. 

Id. of thè meteorological Committee of thè R. Society. May 1877. 

Id. on thè administration of thè meteorological Department of thè Go¬ 
vernment of India in 1875-76. 

Respighi — Osservazioni del diametro solare fatte al R. Osservatorio del 
Campidoglio nel 1876. 

Id. Sulla latitudine del R. Osservatorio del Campidoglio. 

Id. Sulle osservazioni spettroscopiche del bordo e delle protuberanze 
solari fatte all’Osservatorio del Campidoglio. 

Results of astronomical observations made at thè R. Observatory Cape of 
good hope, 1871-1873. 

Russell — Climate of nevi South Wales: descriptive, historical, and tubular. 

Saint-Robert — Sul moto sferico del pendolo, avuto riguardo alla resistenza 
deU’aria ed alla rotazione della Terra. 

Scott — Remarks to accompany thè Monthly charts of meteorological Data 
for thè nine 10° Squares of thè Atlantic. 

Id. Charts of meteorological Data, etc. 

Secchi — Prodromo di un catalogo fisico delle stelle colorate. 

Statistica nosologica trimestrale dei decessi della città d’Alessandria. | 

Id. medica della città di Cosenza. Maggio-Giugno. 

Struve — Doublé stars (Dun Echi Observatory publications). Voi. I 

Supplement to thè report of thè permanent Committee of thè first interna- 
tional Congress at Vienna. 

Supplemento alla Meteorologia italiana. An. 1876-1877. 

Tidblom — Einige resultate aus des meteorologischen beobachtungen ange¬ 
stellt auf der Stempiarle zu Lund in den Jahren 1841-1870. 

Tietjen — Circular zum Berliner astronomischen Jahrbuch N° 66. 

Volpicelli — Sulla graduazione dell’elettrometro Palmieri modificato a 
Cantoni. 

Volta (II). Giornale scientifico An. I. 

Weihrauch — Zehnjahrige Mittelwerthe (1866 bis 1875) nebst neunjàhngen 
Stundenmitteln (1867 bis 1875) fur Dorpat. 

Xavier’s (S.) College Observatory 1876-1877. 


Il Direttore riconoscente ringrazia i Donatori e li prega di accettare qual ricevuta la inserzione 
dei doni nel Bollettino. 


ALESSANDRO DORINA. 


























INDICE 


Bollettini Meteorologici mensili. 

Altezze Barometriche risultanti dalle indicazioni del Barografo ( continuazione ). 
Temperature risultanti dalle indicazioni del Termografo ( continuazione ). 
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Stamperia Reale di Torino, 4878. 


























































